Nr. 11. 


Kraków, dnia 21 września 1925. 


KOMUNIKAT OFICJALNY 


Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 


Ale Sekretarjatu P. Z. P. N. Kraków, ulica Jabłonowskich L. 7, parter. 


Komunikaty Zarządu P. Z. P. N. 


Z posiedzenia ódbytego w dniu 16 września 1925 r. 
Przewodniczący: prezes Dr. Cetnarowski. 
Obecni pp.: Choczner, Matuszewski, Dr. Pniew- 

ski, Dr. Szatkowski, Synowiec Kordula i Dr. Woia- 

kowski. 

Protokół z ostatniego posiedzenia przyjęto do 
wiadomości. Kapitan związkowy p. Synowiec zdał 
sprawozdanie z przygotowań do wyjazdu do Fin- 


-landji i Estonji, jakoteż z przebiegu podróży i za- 


wodów. Odnośnie do odmowy części przeznaczo- 
nych do reprezentacji graczy! stwierdza, że Wszy- 
scy zostali dostatecznie usprawiedliwieni za wy- 
jątkiem Lotha Jana, którą to sprawę na wniosek 
kapitana związkowego uchwalono oddać do zba- 
dania Wydziału Gier i Dyscypliny PZPN. Uchwa- 
lono następnie na wniosek Kapitana związkowego 
wyrazić drużynie reprezentacyjnej gorące podzię- 
kowanie za godne repirezentowanie barw polskich. 

Prezes Dr. Cetnarowski zawiadomił, że dotych- 
czasowa umowa ze Związkiem finlandzkim została 
zmienioną i obowiązywać będzie od roku 1927. Jest 
ona obecnie znacznie korzystniejsza. 

Przyjęto propozycię Szwedzkiego Związku ro- 
zegrania w dniach 1 i 2 listopada zawodów mię- 
dzypaństwowytch. 

Niedoszłe do skutku zawody międzypaństwowe 


z Jugosławią w powrotnej drodze z Turcji uchwa- 


lono przełożyć na rok następny. 

Ponieważ, w prasie zagranicznej pojawiają się 
artykuły przedstawi iające nasze stosunki sportowe 
w ujemnem świetle, uchwalono przesłać tejże pra- 
sie odpowiednie artykuły, prostujące te napaści. 

Przyjęto do wiadomości zawiadomienie p. Ma- 
jora Fr. Engla o niemożności uczestnictwa w po- 
siedzeniach Zarządu przez przeciąg 3 miesięcy. 

Na pismo LKS Pogoń we Lwowie w sprawie 
niewypłaconych klubom zagranicznym należyto- 
ści uchwalono odpowiedzieć że PZPN. nie może 
w tej sprawie bezwarunkowo - interweniować 
w Związkach zagranicznych. Odnośnie do nieuisz- 
czonych należytości poleca się LKS Pogoń uregu- 
lować wszystkie te należności najpóźniej do dnia 
1 stycznia 1926 r.. przyczem zaznacza się, że w ra- 
zie doniesienia Zagranicznego Związku o nieuisz- 
czeniu w podanym wyż terminie, zmuszony będzie 
Zarząd wydać zakaz Pogoni grania z drużynami 
zagranicznemi. 

Rozpisanie przez Zarząd P.Z.P.N. referendum 
w sprawie zmiany nazwy Komisia kodyfikacyjna 
na Komisja prawnicza, dało następujący wynik: 
Za wnioskiem PZPN. oświadczyły się następujące 
Związki okręgowe: Łódź, Kraków, Lwów, Lublin, 
Poznań, Wilno, Toruń, Górny: Śląsk, razem 8, prze- 

ciw Warszawa. Wniosek uchwalony. 

Ponieważ rozpisane przez Zarząd PZPN. refe- 
rendum wi sprawie ustalenia wysokości odszkodo- 
wania, jakie mają płacić należące do PZPN. kluby 
tytułem odszkodowania za stracony termin dla 
sprowadzanych towarzystw zagranicznych, dało 
wyniki zbyt rozbieżre, przeto uchwalono nie za- 
iatwiać tej sprawy definitywnie, lecz odłożyć ją 
do najbliższego Walnego. Zgromadzenia. Na czas 
przejściowy uchwalono ustalić następujace odszko- 
dowania, opierając się na projekcie Lwowa: 

Za jeden mecz . . 150.— dol. am. 
Za dwa mecze . . 250.— dol. am. 
Za trzy mecze 300.— dol. am. 

Podaiąc powyższe do wiadomości ZOPN i to- 
warzystw! należących do PZPN. poleca się Związ- 
kom Okręgowym i klubom należyte przestrzega- 
nie powyższej uchwały. 

Odmówiono prośbie Warszawskiego ZOPN. prze- 
lania należnych PZPN. procentów: na dobro tego 
ZOPN. z powodu ciężkiego stanu finansowego P. 
ZEN: 

Odnośnie do zapytania Łódzkiego ZOPN. czy 
może z rozgrywek o puhar PZPN. pobierać 5% na 
rzecz funduszu ubezpieczeniowego, wyjaśnia się, 
że wolno. 

Wyjaśniono Poznańskiemu ZOPN., że gracze, 
biorący udział w: zawodach czy to klubowych czy 


też związkowych poza siedzibą swego zamiesz- 
kania, nie mają prawa żądania zwrotu utraconego 
zarobku. 

Na prośbę Górnośląskiego ZOPN. by zezwolić 
Kapitanowi związkowemu PZPN. p. T. Synowco- 
wi na równoczesne piastowanie godności przewod- 
niczącego Wydziału G. i D. GZOPN., uchwalono 
zwrócić się per referendum do Związków okrę- 
gowych z zapytaniem w tei sprawie, ponieważ — 
jak stwierdza GZOPN. — praca p.: Synowca jest 
w obecnem stadjum reorganizacji GZOPN. nie- 
zbędną. 

Przesłane przez Związek Związków w odpisie 
pismo Baltischer Rasen und Wintersportverband, 
wyrażające ubolewanie z powodu zachowania się 
sędziego na zawodach KS Gedania — SK Guttum- 
pler w Gdańsku, przyjęto do wiadomości. 

Ponieważ w ostatnich czasach coraz częściej 
wpływają do PZPN. doniesienia Związków zagra- 
nicznych, względnie klubów na niewykonywanie 
przez należące do PZPN. towarzystwa zawartych 
umów: finansowych, przeto zwraca się uwagę klu- 
bom, że postępowanie takie naraza na szwank pre- 
stige tak PZPN. jak i całego sportu piłkarskiego 
w Polsce. Przestrzega się zatem wszystkie zainte- 
resowane kluby przed zawieraniem umów, któ- 
rych potem wykonać nie mogą i wzywa równo- 
cześnie kluby zalegające z należytościami dla in- 
nych klubów, a przedewszystkiem zagranicznych, 
by w: możliwie krótkim terminie ze zobowiązań 
tych się wywiązały pod rygorem dyskwalifikacji. 

Karze się grzywną po 600 taks (300 zł.) Lubel- 
ski ZOPN. i Warszawski ZOPN. za nie nadesłanie 
do dnia dzisiejszego głosu ad referendum w spra= 
wie ustalenia wysokości odszkodowania za stra- 
cony termin dla drużyn zagranicznych. 

Stosownie do komunikatu Związku Związków 
w sprawie ptzynależności oficerów i podoficerów: 
zawodowych do klubów sportowych, podaje się 
do wiadomości następujące zarządzenie Minister- 
stwa Spraw Wojskowych. akceptowane przez 
Związek Związków: 

Oficerowie i podoficerowie zawodowi będą mo- 
gli należeć do: klubów, o ile do nich nie będzie 
stosowany balotaż, ani nie będą poddawani, klu- 
bowym sądom honorowym. 

Przez balotaż rozumie M. S. Wojsk. wogóle gło- 
sowanie nad przyjęciem w wypadku indytwidual- 
nym, czy to będzie głosowanie Zarządu, czy ko- 
misji balotujacej, czy też ogółu członków. Mogą 
natomiast pozostać w klubach ogólne ogranicze- 
nia przyjęcia, czyniące je zależnem, np. od przy- 
należności do pewnego staniu, narodowości, wy- 
znania, dowodów: specjalnych kwalifikacyj sporto- 
wych i t. p. Mogą też kluby ograniczyć liczbę 


przyjmowania nowych członków. 


Kluby takie powinny. zawiadomić władze woi- 
skowe, że odnośnie do oficerów i podoficerów za- 
wodowych nie będzie stosowany balotaż, ani nie 
będą poddawani sądom honorowym. Zawiadomie- 
nia te przesłać należy do Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych Oddział V Sztabu Generalnego i do kom- 
petentnego terytorialnie Dowództwa Okręgu Kor- 
puśnego, a odpisy tych pism powinny przesłać do 
wiadomości Zarządu Związku Związków oraz P. 
"PLAMA © 

Równocześnie poleca się Związkom Okręgowym 
zarządzenie ankiety i poinformowanie PZPN. o wy- 
niku tejże w terminie do 25 wirześnia br.: „w któ- 
rych klubach (imiennie) nie ma wedle statutu ani 
bałotowania, ani sądów honorowych“. 


Regulamin rozgrywek o puhar PZPN. 


$1. Rozgrywki odbędą się w dwóch terminach, 
w jesieni 1925 w poszczególnych okręgach, oraz 
na wiosnę 1926 międzyokręgowe. 

$ 2. Rozgrywkami okręgowemi kierują Wy: 
działy Gier i Dyscypliny odnośnych ZOPN., roz- 
grywkami zaś międzyokręgowemi Wydział Gier 
i Dyscypliny PZPN. 

$ 3. W rozgrywkach mogą brać udział wszyst- 
kie drużyny klasy A, B, C, które zgłoszą swój 


udział w terminach oznaczonych przez Wydziały 
Gier i.Dyscypliny odnośnych ZOPN. 

$ 4. Terminy rozgrywek ustala się przez loso- 
wanie. 

S$ 5. Każde zawody muszą być rozstrzygnięte. 
Jeżeli zawodów nie rozstrzygnięto wi przepisanym 
czasie przedłuża się grę w myśl § 23. Postano- 
vin PZPN. 

S$ 6. Drużyna przegrywająca nie bierze udzia- 
R WI dalszych rozgrywkach. 
8 7. Rozgrywki odbywają się w następujących 
serjach: — 
1) pomiędzy drużynami klasy C; : 
2) pomiędzy drużynami klasy B i dwoma naj- 
lepszymi, t. i. zwycięzcami serji 1) t. į. klasy C; 
3) pomiędzy drużynami klasy A i dwoma 
WYcięzcami serji 2), t. į. klasy B: 

S8. Zwycięzcy serji 3), t. i. okręgowi, roze- 
grają ze sobą zawody półfinałowe, t. į. między- 
okręgowe w trzech osobnych grupach, a miano- 
wicie: 

a) Kraków, Górny Śląsk, Łódź; 
b) Poznań, Toruń, Warszawa; 
e) Wilno Lublin, Lwów. 

S9. Zwycięzcy poszczególnych grup rozegra- 
ją ze sobą zawody finałowe. 

$ 10. Zwycięzca otrzymuje na własność puhar 
e 4P N: 

$ 11. Dochód zawodów; rozlicza się w. DERNE 
pujiący. sposób. 

Z rozgrywek okręgowych otrzymuje 3% brutto 
PZPN. 15% brutto otrzymuje właściciel boiska, 
resztą dzielą się kluby po połowie po pokryciu 
rzeczywistych wydatków. 

Z rozgrywek międzyokręgowych otrzymuje 10% 
brutto PZPN., 15% brutto otrzymuje właściciel bo- 
iska, resztą dzielą się kluby po połowie po po- 
kryciu rzeczywistych wydatków. 

" Jako wydatki przyjmuje się koszta reklamy, po- 
dróży kolejowej dla 13 osób III klasy pociągu osa- 
bowego, a przy rozgrywkach półfinałowych i fina- 
łowych pociągu pośpiesznego, djeta dzienna po 10 
złotych na osobę, oraz hotel. 


Komunikat kapitana związkowego 


W porozumieniu z Kapitanem związkowym K. 
Z. O. P. N. wyznacza się następujących graczy 
na zawody Turcja—Polska w dniu 2, Konstanty- 


nopol=Kraków. w dniu 4 i kombinowana drużyna 


Turcji — komb» druż. Polski w dniu 6 paździer- 


nika br. w. Konstantynopolu: 


Górlitz Hanke, Kuchar i Słonecki (Pogoń = 
Lwów), Czajkowski (Polonja — Warszawa), Jan- 
czyk (ŁKS), Adamek, Czulak, Pychowski (Wisła = 
Kraków), Seichter (Wawel — Kraków), Malczyk, 
Gintel, Zastawniak, Chruściński, Ciszewski, Sper- 
ling i Kałuża (Cracovia). 


Termin wyjazdu zostanie podany klubom listow- 
nie. Kluby zechcą wystarać się o urlopy dla Wwy- 
mienionych graczy na czas od 28 września do 9 
października włącznie. 

Gracze mają zabrać ze sobą buty: i ochraniacze. 


Komunikat skarbnika P. Z. P. N. 


Wzywa się następujące Związki okręgowe do 
uiszczenia zaległych wkładek w: ciągu dni 14 pod 
grozą dyskwalifikacji: 

Warszawski ZOPN. za kwartał II i III, mniej z r. 
1924 zł. 38.20; 

- Lwowski ZOPN. za kwartał II i III; 

Górnośląski ZOPN. za kwartał I, II i III, oraz 
z r. 1924 zł! 194.72; 

Łódzki ZOPN. za kwartał II i III; 

Poznański ZOPN. za kwartał I, II i IH, mniej 
z r. 1924 zł. 98.53; 

Toruński ZOPN. za kwartał III; 

Lubelski ZOPN. za kwartał III; 

Wileński ZOPN. za kwartał I, II i III. 


zew i KOMUNIKAT OFICJALNY ZARZĄDU P. Z. P. N. W KRAKOWIE. 


Komunikaty 
Wydziału Gier i dyscypl. P.Z.P.N. 


L. 19. 


1) Zezwolono na rozegranie zawodów z druży- 
nami zagranicznemi: LKS Sparta—Kassai Sport 
Club, we Lwowie dnia 19 i 20 września b. r.; KS 
Polonia Wa—KS Pardubice dn. 22 i 23 sierpnia br. 
w Warszawie; KS. Ruda Flvierda Wirniki—KS. 
Cieszyn dnia 23 sierpnia br. w Cieszynie; KS. Po- 
goń Katowice—Hakoah Graz dnia 20 sierpnia b. r. 
w Katowicach; KS. Warta Tarnowskie Góry—Dia- 
na Vossowska i V. f. B. Gross Strhlitz dnia 15 i 16 
sierpnia br.; KS. Wawel N. Wieś—KS. Zernik dn. 
30 sierpnia i 6 września br. i z KS. Diana. Zabrze 
5 wirześnia i 3 października br.; TS. Naprzód Li- 
piny—Raciborz 03 dnia 9 sierpnia br. w Racibo- 
rzu; KS. Bałtyk Tonuń—Union Żiżkov Praga, B. B. 
S. V. Bielsko—I. T. Vienna F. C. Wien dnia 11 sier- 
pnia br. w Bielsku; KS. Bałtyk Toruń—Tórekves 


Hakoah Graz dnia 22 i 23 sierpnia br. w Łodzi; 
KS. Samson i KS. Tarnovia—Hakoah Graz dnia 
16 sierpnia br. w Tarnowie; ŻTS. Jutrzenka i TS. 
Wisła—Slavia Koszyce dnia 8 i 9 sierpnia b. r. 
w Krakowie; BBSV. Bielsko i Biała Lipnik—Sport- 
verein Briinn dnia 1 i 2 sierpnia br. w Bielsku; 
Sportklub Bielitz dnia 2 sierpnia br. w: Gliwicach 
i dnia 8 i 9 sierpnia br. (w! Zilinie Czech.; KS. Śląsk 
Siemianowice—Sportverein Borsigwerk dn. 2 sier- 
pnia br. w Borsigwerku; KS. Mikołów-=SV. Ein- 
tracht Kandrzin dnia 26 sierpnia br.; KS. Siemia- 
nowice—V. f. B. Beuthen dnia 25 lipca bir. w Sie- 
mianowicach; RKS. Młot Czechowice—KS.. Siła 
Trzyniec dnia 15 i 16 sierpnia br. w Czechowi- 
cach; KS. Cracovia—Hakoah Graz dnia 9 sierpnia 
br. w Krakowie; KS. Sandecja N. Sącz—Kezma- 
rok dnia 6 września br. wi Nowym Sączu. 

2) Zezwolono na zawody Lwów—Związ. Okr. 
w Miszkolc dnia 12 sierpnia br. we Lwowie. 

3) Zatwierdzono termin zawodów międzymiia- 
stowy Łódź—Poznań dnia 15 sierpnia br. w; Łodzi. 

4) Zatwierdzono zmianę terminu zawodów KS. 
Resovia—FHakoah Graz na 15 sierpnia br. w Rze- 
szowie. 

5) Zniesiono nałożoną przez W. G. i D. Poznań- 
skiego Z. O. P. N. komun. 1.10 karę na gracza Fi’ 
Wąssowskiego. 

6) Uznano gracza Abrahama Hunderta za wy- 
kreślonego z ŻKS. Admira Stanisławów, z dniem 
9 grudnia 1924 r., a ukarano ŻKS. Admira Stanisł. 
grzywną zł. 3 za niewydanie zwolnienia lub wy- 
kreślenia temuż graczowi. 

7) Uznano gracza Franciszka Ziarnika za wy- 
kreślonego z Czel. KS. z dniem 10 maja br., a uka- 
rano Czeladzki KS. w Czeladzi grzywną złotych 3 
za niewydanie zwolnienia, lub wykreślenia temuż 
graczowi. 

8) Uznano gracza K. Olszewskiego z KS. Polo- 
nia Bydgoszcz za wykreślonego z dn. 1 lutego br., 
a ukarano KS. Polonia Bydgoszcz grzywną zł. 12 
za niewydanie zwolnienia lub wykreślenia temuż 
graczowi. 

9) Zniesiono nałożoną kom. L. 11 dyskwalifikację 
gracza Teodora Sowki oraz grzywnę nałożoną na 
KS. Naprzód Ruda Poł., uznając tegoż gracza za 
zwolnionego z KS. Naprzód Lipiny z dniem 2 kwie- 
tnia br. Ukarano ZTS. Naprzód Lipiny grzywną 
zł. 3 za nienadesłanie zwolnienia. 

10) Zniesiono nałożoną kom. L. 11 dyskiwalifi- 
kację gracza Józefa Miillera oraz grzywnę nało- 
żoną na KS. Vis Lwów, uznając wym. gracza za 

-zgłoszonego dla KS. Vis z dniem 1 maja br. Uka- 
rano LKS Sparta Lwów grzywną zł. 12 za niena- 
desłanie zwolnienia. 

11) Czynności sekretarza W. G. i Dysc. objął p. 
Mieczysław Krajewski. 

(Ciąg dalszy w najbliższym komunikacie). 


Komunikat 
Polskiego Kolegjum Sędziów 


z Posiedzenia Prezydjum Zarządu w dniu 5-go 
września 1925 r. 


1) Okręgowe Kolegja Sędziów wi Kaltowiicach 
i we Lwowie nie wpłaciły: dotychczas należytości 
procentowych, przypadających na rzecz PKS. ani 
też nie wniosły prośby: o prolongatę: Zarząd P. K. 
S. wzywa przeto wspomniane Okręgi, aby: wi nie- 
przekraczalnym terminie do dnia 20 września prze- 
kazały pod adresem sekiretarjatu P. K. S. należne 
kwoty wraz z odsetkami zwłoki i wykazem iale- 
żytości, a to pod rygorem dyskwalifikacji. 


2) Na skutek zapytania jednego z O. K. S. jak 
należy rozumieć taksy, cgłoszone przez Zarząd P. 
K. S. w komunikacie PZPN. Nr. 8, punkt 5, wyjaś- 
nia się, że ogłoszone należytości sędziowskie od- 
noszą się do wszelkich zawodów, a więc do za- 
wodów obsadzanych tak przez P. K. S. jak i przez 
O. K. S. i mają charakter zwirotu kosztów. 

3) Wyjaśnia się, że Zarząd P. K. S. przyimuje 
przesłanie legitymacji sędziego gracza do zatwier- 
dzenia za równoznaczne z wnioskiem na udziele- 
nie mu zezwolenia na sędziowanie przez odnośny 
O. K. S., przedkładanie zatem odrębnych próśb jest 
zbędne. 

4) W związku z ogłoszoną przez PZPN. zmianą 
przepisów gry przypomina się wszystkim O. K. 5., 
że zmiany te mają od dnia 1 września moc bez- 
względnie obowiązującą tak, że prowadzenie. za- 
wodów': dawnym systemem jest nawet za obopólną 
zgodą zainteresowanych klubów! niedopuszczalne. 

5) Polski Związek Lekkoatletyczny: zwirócił się 
do P. Z. P. N. z zawiadomieniem, że były skarb- 
nik P. Z. L. A. Ludomir Wagner dopuścił się oszu- 
stwa i sprzeniewierzenia kasowego na kwotę 351 
złotych i 57 groszy. Zawiadamiając o powyższem 
wszystkie podległe O. K; S. Zarząd P. K. S. prze- 
strzega przed przyjmowaniem Wagnera w jakim- 
kolwiek charakterze. 

6) Zatwierdzono kpt. Ignacego Bruzdę delega- 
tem PKS. i przewodniczącym Kom. Egzaminacyi- 
nej przy Okr. Kol. Sędz. w: Toruniu. 

7) Obsadzono następujące zawody: międzymia- 
stowe: 6 wirześnia 1925 Lwów—Kraków: P. Mandl 
(O. K. S. Warszawa), 13 września 1925 Łódź—Po- 
znań P. Dr. Lustgarten (O. K. S. Kraków), obydwaj 
za obopólnem porozumieniem Związków. Okręgo- 
wych. 


Z SEKRETARJATU P. Z.P. N. 


Ponieważ pewne kluby zwracają się do sekre- 
tarjatu PZPN. po dowody tożsamości (legityma- 
cie) dla graczy przeto przypomina się, że dowody 
tożsamości są do nabycia w odnośnych Związkach 
Okręgowych. Sekretariat PZPN. dowodów tożsa- 
mości poszczególnym klubom bezwarunkowo przy- 
dzielał nie będzie. 

Mimo kilkakrotnego przypominania, że zwolnie- 
nia graczy muszą być podpisane przez prezesa 
klubu, kluby przesyłają zwolnienia bez podpisu 
prezesa. Zwraca się zatem uwagę, że zwolnienia 
takie będą zwwacane na koszt danego klubu. 

Przypomina się również, że od 1 września br. 
należy łącznie z kartą zgłoszenia przesyłać i do- 
wód tożsamości wypełniony według wskazówek 
zamieszczonych w: komunikacie oficjalnym Nr. 9. 
Karty zgłoszeń przesłane bez dowodu tożsamości 
będą bezwzględnie zwracane na koszt klubu. 

Ponieważ kluby nie zawiadamiają sekiretarjatu 
PZPN. o zmianach adresu swego, co w rezultacie 
powoduje niemożność doręczenia klubom korespon- 
dencji, przypomina się zatem o konieczności na- 
tychmiastowego zawiadamiania PZPN. o zmianie 
adiresn. 

Przypomina się, że dowody tożsamości muszą 
być dokładnie i czytelnie wypełnione, a fotografja 
gracza należycie przyklejona. 


Zmiany w składzie członków PZPN. 


Przyięto następujących nowych członków: 
W Okręgu Krakowskim: 


K. S. „Uranus“ w Bochni (członek nadzwyczajny), 
J. Wilczyński. 
W Okręgu Lubelskim: 
Ż. K. S. „Hasmonea* w Łucku (członek nadzwy- 
czajny), Aleje Bolesława Chrobrego 59. Ingberg. 
W Okręgu Poznańskim: 
Poznański Klub Sportowy: Głuchoniemych w Po- 
znaniu (członek nadzwyczajny), Jan Furmaniak, 
ul. Gen. Prądzyńskiego 28, III p. 


W Okręgu Warszawskim: 
1. Bar-Kochba w Radomiu. 
2. TOS „Ruch”. 
3. SGS. „Promień“. 
Warszawski Związek Okręgowy P. Noż. poda 
adresy: powyższych klubów. 


Skreślono z listy członków: 
* "W Okręgu. Górnośląskim: 
1. KS. „Fortuna“ w Radoszowach. 
2. KS. „Kościuszko* kop. Rymer. 
W Okręgu Łódzkim: 
KS. Elektrotechników w: Łodzi. 


Zmiany adresów: 
W Okręgu Górnośląskim: 
KS. „Wawel“ Nowa Wieś, ul. Karola Miarki Nr. 
17, Budny Franciszek. 
KS. „24* Szopienice, Karol Helwig, Roździeń, ul. 
Wałowa Nr. 8. 
KS. „Przebój* Król. Huta ulica Skargi 24, Kra- 
sowski. ; 
KS. „Jedność“ Michałkowice, ul. Kościelna 27, — 
Maksymiljan Skwara. 
W Okręgu Krakowskim: 
ŻKS. „Amatorzy“ Kraków, ul. Bocheńska 6, Milan 
Mateles. 
ŻKS. ..Makkabeusz*, Tarnów, ul. Wielkie Schody 
I5; Multer Henryk. 
KS. „Orzeł“, Kraków, ul. Krakusa 22, Jan Wencel, 


W Okręgu Lwowskim: 
Lwowski Związek Olkir. Piłki Nożnej, Lwów, ul. 
Potockiego 10, I p. 
ŻKS. „Admira* Stanisławów, ul. Mościckiego 5B, 
Zarwanitzer Sch. 
W Okręgu Łódzkim: 
ŻKS. „Kadimah'* Łódź, Skrytka pocztowa, Nr. 350. 
TS. „Prosna* Kalisz, ul. Kościuszki 17, Gimnazium, 
prof. Szczyżycki. 
W Okręgu Poznańskim: 
KS. „Pogoń“ Poznań, ul. Wały Zygmunta Augusta 
3 Ip, 
PPKS. „Posnania“ Poznań, ul. Strzelecka 28, Sta- 
nistaw Hoffman. 
KS. „Ferwor“ Kościan, ul. Sierakowska 11, Wta- 
dysław Kaliszewski. 
KS. , Czarnków“ Czarnków, Rynek 1, Felicjan Zie- 
liński. i 
W Okręgu Toruńskim: 
KS. „Bałtyk* Toruń, ul. Wodna 38, K. Wiśniewski. 


W Okręgu Warszawskim: 

KWF. „Jordan* Warszawa, ul. Chłodna 26 m. 12, 
Taubenhaus Dr. 

KS. , Syrena“ Warszawa, ul. Nowolipki 2, J. Sznel- 
ing. 

KS. „Stolica* Warszawa, ul. Złota 59a, m. 2, tel. 
258—11, Simons R. 

KS. „Gwiazda* Warszawa, ul. Nowolipki 38, Centr. 

Związek Zawodowy Pracowników Handlowych. 

KKS. „Hazomir* Warszawa, ul. Pańska 23, m. 16, 
Hoffnung A. 


W Okręgu Wileńskim: 


Wileński Związek Okr. P. N. Wilno, ul. Piaskowa 
7, m. 7, Z. Cis-Bankiewicz. 


ZWOLNIENI: _ . 


Andrzejczak Edward, KS Polonia, Poznań, 6 sier- 
pnia. 


Baran Fligiusz, KS Szczakowianka, Szczakowa, 25 
sierpnia. 


Bartfeld Zygmunt, ŻKS Admira, Stanisławów, T 


sierpnia. 

Bednarowicz Stanisław, KS Racovia, A 20 
lipca. 

Beigel Ferdynand, WKS Pogoń, Wilno, 17 sierpnia. 

Bill Edward, Zwierzyniecki KS, Kraków, 3 sierpnia. 

Borenstein Bernard, ŻLKS Samson, Warszawa, 11 
sierpnia. 5 

Borenstein Mieczysław, TS Syrena, Warszawa, 8 
sierpnia. i 

Buś Józef, TS Wisła, Kraków, 8 sierpnia. 


Cegłowski Witalis, KS Polonia, Poznań, 6 sierpnia. 

Ciba Karol, KS Iskra, Siemianowice, 21 sierpnia. 

Cios Stefan, KS Racovia, Raków, 20 lipca 

Ciupiński Leon, RTS Widzew, Łódź, 5 sierpnia. 

Clarisse Lucjan, CKS Warta, Częstochowa, 20 
lipca. 

Czernichowski Alfred, KS Pogoń, Katowice, 9 
lipca. 


Dankowski Stanisław, RTS Widzew, Łódź, 5 sier- 
pria. j 

Deiler Salomon, ŻKS Hakoah, Lwów, 25 lipca. 

Demiańczuk Jarosław, SKS Stanisławowia, Stani- 
sławów, 3 sierpnia. 

Domański Jerzy, KS Czarni, Radom, 1 sierpnia. 

Domaradzki Stefan, KS Pentatlon, Poznań, 18 
lipca. 

Donajski Kazimierz, CKS Częstochowa, 30 lipca. 


Federak Julian, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 
Filipkowski Alfred, RTS Widzew, Łódź, 5 sierpnia. 
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Fischer Borys, Klub Turystów, Łódź, 24 kwietnia. 

Fortuna Stanisław, SKS Rewera, Stanisławów, 20 
lipca. 

Freiield Zawek, ŻKS Makabi Chrzanów, 21 sierpnia. 

Friedman Adolf, ŻKS Amatorzy, Kraków, 5 sier- 
pnia. 


Garczyk Maksymiljan, KS Polonia, Poznań, 6 sier- 
pnia. i 
Gierszczyński Zygmunt, KS Polonia, Poznań, 6 
sierpnia. 
Gmerek Józef, RSS Landa, Warszawa, 1 sierpnia. 
Goldstaub Filip, ŻKS Jutrzenka, Lwów, 20 lipca. 
Gozdalik Jan, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 
Gulicz Józef, LKS Lechia, Lwów, 1 sierpnia. 
Gut Jonasz, ŻKS Jutrzenka, Lwów, 21 lipca. 
Heim Henryk, ŻKS Hasmonea, Lwów, 20 lipca. 
Hendrysiak Adolf, KS Polonia, Kępno, 20 sierpnia. 
Holzer Beno, ŻKS Liban, Bochnia, 1 sierpnia. 
Hupka Józef, KS Pogoń, Katowice, 15 czerwka. 


Jarosz Piotr, TKO Świt, Sosnowiec, 25 lipca. 

Jarzombek Edmund, KS Fervor, Kościan, 20 sier- 
pnia. 

Jęczkowiak Józef, KS Polonia, Poznań, 6 lipca. 

Jusem Ignacy, ŻKS Jutrzenka, Lwów, 21 lipcaj 


Kaczmarczyk Wojciech, KS Racovia, Raków, 20 

i lipca. 

Karger Jan, RTS Widzew, Łódź, 5 sierpnia. 

Karger Zygmunt, TRS Widzew, Łódź, 5 sierpnia. 

Katz Mieczysław, ŻKS Hakoah, Lwów, 25 lipca. 

Kaźmierczak Feliks, KS Pogoń, Poznań, 19 lipca. 

Klimek Franciszek, KS Polonia, Bydgoszcz, 25 
lipca. r 

Korcz Stanisław, KS Polonia, Poznań, 6 sierpnia. 

Kowalski Leon, KS Polonia, Poznań, 6 sierpnia. 

Kozak Mieczysław, RSS Landa, Warszawa, 1 sier- 
pnia. 

Kozłowski Jan, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Kropidło Feliks, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Krupiński Henryk, RSS Landa, Warszawa, 10 sier- 
pnia. : 

Książek Marjan, KS Kraków, 22 lipca. 

Kulisz Emanuel, KS Polonia, Mysłowice, 25 lipca. 


Lenda Aleksander, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 
Lewkowicz Józef, ŻKS Hasmonea, Lwów, 12 lipca. 
Ludwig Jan, Ks Racovia, Raków, 20 lipca. 


Łagowski Juljan, HKS Varsóvia, 11 sierpnia. 
U 


Magin, Adoli, Klub Turystów, Łódź, 6! sierpnia. 

Mahler Aleksander, ŻKS Hakoah, Stanisławów, 
12 sierpnia. 

Malik Tadeusz, TS Wisła, Kraków, 4 sierpnia. 

Marcinkowski Stanisław, KS Lech, Gniezno, 31 
lipca. - 

Miazek Wacław, Zw. Sok. Pol. Gniazdo, Zgierz, 17 
sierpnia. 

Michalski Marjan, SS Union, Łódź, 17 sierpnia. 

Migalski Klemens, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Motyka Stanisław, KS Garbarnia, Kraków, 1 sier- 
pnia. 


Mucha Frischer, ŻKS Hagibor, Przemyśl, 21 sier- 


pnia, 
Muszyński Antoni, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 


Nawara Jan, SS Biała - Lipnik, Biała, 7 sierpnia. 

Niemiec Henryk, KS Orkan, Warszawa, 7 lipca. 

Nowodworski Stanisław, KS Polonia, Poznań, 6 
sierpnia. 


Oppenheim Jakób, KS Olimpia, Warszawa, 21 
lipca. | 
Palusiński Franciszek, HKS Łódź, 14 sierpnia. 
Parnes Izaak, ŻKS Aurora, Złoczów, 29 lipca. 
Perzyna Bronisław, Zw. Sok. Pol. Gniazdo, Zgjerz, 
18 lipca. 
Piątkiewicz Zygmunt, KS Racovia, Raków, 20 lipca 
Piec Władysław, RTS Widzew, Łódź, 18 lipca. 
Pinkawa Jerzy, Zjedn. Prz. Sp, Król. Huta, 20 
lipca. 
Płatkowski Edward, KS Racovia; Raków, 20 lipca. 
Podlewski Karol, Ks Racovia, Raków, 20 lipca. 
Ptok Karol, Zjedn. Prz. Sp., Król. Huta, 20 lipca. 


Radowski Ryszard, KS Kościuszko, Szopienice, 11 
lipca. 
Rajchert Erwin, RTS Widzew, Łódź, 5 sierpnia. 


Skawiński Tadeusz, CKS Częstochowa, 22 maja. 

Sołtysek Władysław, KS Szczakowianka, Szcza- 
kowa, 20 sierpnia. 

Stachnik Jan, Wisła, Kraków, 1 sierpnia. 

Stepanek Zygmunt, KS Lublinianka, Lublin, 12 sier- 
pnia. 

Sznelling Jan, KS Syrena, Warszawa, 25 lipca. 


Śliwa Stefan, WKS Pogoń, Wilno, 15 lipca. 
Świderek Zygmunt, K Szczakowianka, Szczakowa, 
25 sierpnia. 


„m 


Ulreich Jakób, ŻKS Makabi, Chrzanów, 21 sierpnia. 


Waleszyński Eugeniusz, KS Lublinianka, Lublin, 28 
lipca. 

Walkowiak Józef, KS Polonia, Poznań, 6 sierpnia. 

Wasser Maurycy, ŻKS Lwów, 16 lipca. 

Wasser Rubin, ŻKS Ruah, Lwów, 16 lipcą. 

Wiekiera Jan, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Wiekiera Józef, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Wiekiera Michał, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 

Wieselberg Anzelm, ŻKS Judea, Stanisławów, 6 
sierpnia. 
Witkowski Kazimierz, KS Racvoia, Raków, 20 
lipca. 

Włodarczyk Józef, KS Legja, Poznań, 5 sierpnia. 

Ząbek Franciszek, KS Szczakowianka, Szczakowa, 
25 sierpnia. 4 

Zancberg Henryk, KS Ascola, Warszawa, 21 sier- 
pnia. 

Zengier Józef, KS Racovia, Raków, 20 lipca. 


Żółtowski Stanisław, KKS Biały Orzeł, Kleparów, 
22 lipca. 

Żurawski Mikołaj, SKS Rewera, Stanisławów, 19 
sierpnia. i 


WYKREŚLENI: 
Amster Józef, ŻKS Admira, Stanisławów, 15 sier- 
pnia. 
Aust Wilhelm, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 


ią 
Bromberg Jakób, KS Olimpia, Warszawa, 21 lipca. 
Buczek: Józef, TS Wisła, Kraków, 4 sierpnia. 


Cybulski Kazimierz, RSS Lauda, Warszawa, 30 
lipca. 


Danielczyk Henryk, RS Lauda, Warszawa, 30 
lipca, 

Domagała Stanisław, SKS Korona, Kraków, 12 
sierpnia. 


Falkus Karol, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Frisch Wolf, ŻKS Liban, Bochnia, 1 sierpnia. 
Fryszczyn Eugeniusz, TS Pogoń, Żory, 5 sierpnia. 


Gierycz Feliks Zygm., Rad. Koło Sp., Radom, 11 
lipca. 

Gilles Andrzej, Rad. Koło Sp., Radom, 11 lipca. 

Grabowski Tadeusz, RSS Lauda, Warszawa, 30 
lipca. 

Gumplowficz Maksymilian, ŻTS Jutrzenka, Kra- 
ków, 26 lipca. 


Indyk Marek, ŻRKS Metal, Lwów, 17 lipca. 


Izdebski Wacław, KS Olimpia, Warszawa, 4 sier- 


pnia. 
Jankowski Jan, KS Korona, Toruń, 8 sierpnia, 
Jarosz Stanisław, KS Stella, Kraków, 21 sierpnia. 
Jaśko Edward, KS Cracovia, Kraków, 31 lipca. 
Jędrzejowski Włodzimierz, KS Cracovia, Kraków, 
11 sierpnia. 
Jeńndrysik Teofil, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
$ 


Kanikuła Józef, KS Unia, Kraków, 20 lipca. 

Kaśkówi Marcin, LKS Łyczakowia, Lwów, 7 lipca. 

Kotral Paweł, KS Szczakowianka, Szczakowa, 25 
sierpnią, 

Krasowski Bolesław, Rad. Koło Sp., Radom, 11 
lipca. 

Krupa Marjan, KS Stella, Kraków, 12 sierpnia. 

Krupiński Aleksander, RSS Lauda, Warszawa, 30 
lipca. 

Krassowski Jan, Rad. Koło Sp., Radom, 11 lipca. 


Łuczyński Stefan, Rad. Koło Sp., Radom, 11 lipca. 
Łużecki Apolinary, LKS Pogoń, Lwów, 22 sierpnia 


j AJ 
Reschke Erwin, S Dziedzice, Dziedzice, 1 sierpnia. "Malec Władysław, LKS Polonia, Lwów, 4 sierpnia. 


Roman Zygmunt, KS Racovią, Raków, 20 lipca. 
Rossa Jacek, KS Polonia, Niewiadom, 10 lipca. 
Rost Leon, KS Polonia, Poznań, 6 sierpnia. 


Maszner Stanisław, RSS Lauda, 
lipca. 
Michalik Wilhelm, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 


Warszawa, 30 


NN 


Millan Ludwik, KS Stella, Kraków, 21 sierpnia. 
Molęda Feliks, RSS Lauda, Warszawa, 30 lipca. 


Nowacki Wiktor, RSS Lauda, Warszawa, 30 lipca. 
Nowicki Bolesław, Rad. Koło Sp., Radom, 11 lipca. 


"Nowicki Jan, KS Pogoń, Poznań, 21 lipca. 


Olszowski Wiktor, SS Biała- Lipnik, Biała, 29 
lipca. 
Ostrowski Mikołaj, TS Wisła, Kraków, 10 sierpnia. 


Pańkow, Adam, SKS Korona, Kraków, 12 sierpnia. 
Pawłowski Mieczysław, Rad. Koło Sp, Radom, 11 
lipca. (zmarł). 
Post Roman, RSS Lauda, Warszawa, 30 lipca. 
Potocki Antoni, KS Szczakowianka, Szczakowa, 
25 sierpnia. z 
Przybylla Herman, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Przyjemski Zygfryd, KS Korona, Toruń, 8 sierpnia. 
Pudełko Alfred, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Pyrzanowski Feliks, KS Garbarnia, Kraków, 10 
sierpnia. 
( 
Rolle Herbert, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 


Schiirer Herbert, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Schiirer Kurt, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Seher Jakób, ŻRKS Metal, Lwów, 17 lipca. 
Stabik Teodor, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Sturm Oskar, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 
Surma Mieczysław, KS Unia, Kraków, 30 lipca. 
Szalla Edward, RSS Landa, Warszawa, 30 lipca. 
Szczurek Józef, TS Wisła, Kraków, 10 sierpnia. 
Szumilas Mieczysław, TS Wisła, Kraków, 27 lipca. 


Tyrmud Aleksander, KS Olimpia, Warszawa, 4 
sierpnia. : * 


Wechowski Stanisław, KS Murcki, Murcki, 22 sier- 
pnia. 

Węglowski Bolesław, KS Pogoń, Kraków, 30 lipca. 

Wicherek Franciszek, KS Cracovia, Kraków, 11 
sierpnia. 

Wilkoszewski Wacław, Rad. Koło Sp., Radom, 11 
lipca. 

Wojtaszek Konstanty, Rad. Koło Sp., Radom, 11 
lipca. 

Wollowski Jan, KS Murcki, Murcki, 22 sierpnia. 


Zasada Władysław, KS Pogoń, Poznań, 21 lipca. 
IRE Zdzisław, KS Cracovia, Kraków, 31 
ipica, 


PRZYJĘTO W POCZET GRACZY PZPN: 


Adam.ec Józef, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Adamiec Franciszek, KS Słowian, Katowice 5 sier- 
pnia. 

Adamiec Rudolf, KS Murcki, Murcki, 23 sierpnia. 

Alland Leon, KWF Jordan, Warszawa, 11 sierpnia. 

Anders Gustaw, KS 1922, M. Dąbrówka, 25 sier- 
pnia. 

Apt Mieczysław, KWF Jordan, Warszawa, 12 sier- 
pnia. 

Arndt Paweł, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 sier- 
pnia. 

Ass Dawid, ŻTGS, Wilno, 20 lipca. 

Augustyn! Antoni, KS Meteor, Kraków, 5 sierpnia. 


Bachman Jakób, KS Pogoń, Kraków, 30 lipca. 

Bachman Józef, PKS Orły, Drohobycz, 25 sier- 
pnia. 

Baczinski Alfons, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia, 

Baczinski Jerzy, KS Słowian, Katowice, 5 sięr- 
pnia. 

Baczynskyj Adam, SKS Rewera, Stanisławów, 5 
lipca. 

Badrian Heinz, KS Polonia, Mysłowice, 21 lipca. 

Badura Piotr, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 sier- 
pnia. 

Bajon Władysław, KS Fevor, Kościan, 4 sierpnia. 

Bąk Franciszek, HKS Czuwaj, Przemyśl, 27 sier- 
pnia. 

Balcerzak Tadeusz, TS Zorza, Poznań, 3 sierpnia. 

Bałata Mieczysław, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 

Bałdykowski Henryk, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. PS 

Bałdykowski Jerzy, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. : 

Banaś Józef, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 2 sier- 
pnia. 

Banaszewski Leon, KS Polonia, Warszawa, 21 sier- 
pnia. 

Bannert Henryk, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Baran Władysław, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 
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Barchański Jan, KS Podlesie, Podlesie, 5 A 

Barchański Oskar, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. 

Baron Konrad, TS Zgoda, Brzeziny, 27. lipca. 

Barski Jan, KS Słowain, Katowice, 5 sierpnia. 

Baryga Antoni, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Baszczyński Jan, KS$”Wiktorja, Jarocin, 10 sier- 


pnia. 
Bau Eljasz, ŻKS Amatorzy, Kraków, 23 lipca. 
ŻĘ Brunon, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 sier- 


nia. 
Beddarck Czesław, RTSG, Ruda Pabi.; 16 sier- 
pnia. 
Bednarski Augustyn, KS EER Raszczyte, 5 
sierpnia. 
Bednorz Ryszard, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 
Berman Abram, ŻTGS Hakoah, Będzin, 23 lipca. 
Bernield Zygmunt, ŻKS Makkabeusz, Tarnów, 23 
lipca. 
Beryt Stefan, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 
Beyer Ryszard, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Biadacz Edward, KS Unja, Kończyce, 5 sierpnia. 
Białkowski Jan, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 
Biały Józef, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 
B:bring Zalel, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 lipca. 
Bielecki Bronisław, SKS Rewera, Stanisławów, 23 
sierpnia. 
Bien Paweł, KS Polina Król. Huta, 23 lipca. 
Bienioszek Robert, KS Śląsk, Siemianowice, 23 
lipca. 
Bieszczad Stefan, KS Sandecja, Nowy Sącz, 25 
lipca. 
Bilański Rudolf, TS Orlęta, Kraków, 20 lipca. 
Binias Jan, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 
Blasczok Józef, KS Brynica, Kamień 5 sierpnia. 
Blauth Eryk, KS Naprzód, Ruda, 5 s.erpnia. 
Bleiweiss Juda, ŻKS Liban, Bochnia, 6 sierpnia. 
Bloch Majer, ŻKS Gordonia, Tarnów, 28 lipca. 
Bodora Fryderyk, KS Silesia, Łagiewnikć, 16 lipca. 
Bogacki Antoni, KS Polonia, Mysłowice, 27 lipca. 
Boidys Antoni, RKS Siła, M:koszowice, 5 sierpnia. 
Bołuch Marjan, LKS Łyczakowia, Lwów, 23 lipca. 
Bonk August, KS 07, Siemianowice, 25 lipca. 
Borateński Konstanty, KS Pogoń, Imielin, 5 sier- 
pnia. 
Borek Antoni, TS Olza, Godów,*17 lipca. 
Borek Rudolf, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Borniak Piotr, ŻKS Gordonia, Tarnów, 4 sierpnia. 
Borys Alfred, KS Silesia, Łagiewniki, 5 sierpnia. 
Borys Robert, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 
Brinsa Józef, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Broll Antoni, KS Śląsk, Siemianowice, 23 lipca. 
Bronder Paweł, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 
Brudek Alojzy, KS Śląsk, Siemianowice, 23 l:pca. 
Bryg Franciszek, ŻKS Gordonia, Tarnów, 28 lipca. 
Bryła Franciszek, TS. Wirginia, 
lipca. 
Brzenczek Leon, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia. 
Brzozowski Leon, KS Wiktorja, Jarocin, 10 sier- 
pnia. f 
Buchczyk Albert, KS 23, Czerwionka, 5 sierpuia. 
Buchczyk Emil, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 
Buchczyk Józef, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 
Buchman Józef, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 
Buchta Józef, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 
Bujok Alojzy, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Buksman Izaak, ŻKS, Sambor, 21 lipca. 
Bulik Roman, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Bunt Józef, PKS Orły, Drohobycz, 25 sierpnia. 
Burcew:cz Longin, RSS Lauda, Warszawa, 11 sier- 
pnia. 5 
Burg Salomon, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 
Buszka Wilhelm, KS 23, Czerwionka, 4 sierpnia. 
Buzuk Wacław, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sier- 


pnia, 
Byczek Antoni, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Bywalec Stanisław, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. 


Cebula Adoli, TGS Zgoda, Bielszowice, 23 lipca. 

Celluh Józef, KS Sosnow:ec, Sosnowiec, 10 sier- 
pnia. 

Cerecki Otton, RTSG, Ruda Pabj., 16 sierpnia. 

Chagowski Kazimierz, KS Czarni, Radom, 20 sier- 
pnia. 

Cholewa Maks, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpria. 

Christ Wilk, KS Pogoń, Imieiln, 5 sierpnia. 

Chrobak Augustyn, Polic. KS, Katowice, 23 lipca. 

Chrobok Ryszard, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Chrobok Stanisław, GKS Kresy, Król. Futa, 23 
lipca. 

Chwałka Stefan, KS Resovia, Rzeszów, 10 sierpnia. 

Chwałka Tadeusz, KS Resovia, Rzeszów, 10 sie- 
pnia, 

Chwiedacz Robert, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Ciba Paweł, GKS Kresy, Król. Futa, 23 lipca. 


Sosnowiec, 20 


Cichoń W.ncenty, KS Wiktoria, Jarocin, 10 sier- 

Cieślawski Roman, TS Strzała, Brzeszcze, 27 lipca. 

Ciochoń Franciszek, TS Hazair, Tarnów, 3 sier- 
pnia. 

Copik Alfred, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Cycoń Józef, RKS Wolność, Kraków, 4 sierpnia. 

Czajka Marian, KS Warta, Poznań, 5 sierpnia. 

Czajkowski Jerzy, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sier- 
pnia. 

Czech Alojzy, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Czech Gerhard, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Czech Jerzy, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Czekaj Ludwik, TS Wirgnjia, Sosnowiec, 20 lipca. 

Czeszewski Aleksander, KS Poznanianka, Poznań, 
2 sierpnia. 

Czudaj Alferd, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Czupryna Michał, KKS Metal, Tarnów, 5 czerwca. 

Czyrwik Gerhard, KS 07, Siemianowice, 25 sier- 
pnia. 


Dąbrowski Henryk, .KS Korona, Warszawa, 20 
Datri Tadeusz, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
Kavi Zenon, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
aa Sylwester, TS Noteć, Chodzież, 31 lipca. 


Daniel Alfons, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 


Daniel Reinhold, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Dankowski Ledy, KS Noteć, Chodzież, 31 lipca. 
Dembski Ernest, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Dembski* Jerzy, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Derych Jan, KS Czarni, Nowy Sącz, 27 lipca. 

Deutsch Maks, KS Cieszyn, Cieszyn, 20 sierpnia. 
Dirr Maks, GKS Kresy, Król. Huta, 5 sierpn'a. 

Dlugaiczyk Robert, KS 07, Siemianowice, 25 lipca. 


Dobrosiński Tadeusz, KS Korona, Warszawa, 20 


lipca. 

Dobrzański Zygfryd, KS Sparta, Raków, 20 sier- 
pnia. 

Dominicki Franciszek, KS Pogoń, Imielin, 5 sier-. 
pnia. 


Dominicki Wilhelm, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Donder Maks, KS Pogeń, Nowy Bytom, 12 sier- 
pnia. 

Drapatz Roman, KS Przebój, Król. 
pnia. 

Dreher Wiktor, ŻKGS, Kal:sz, 31 lipca. 

Drozd Woiciech, KS Resovia, Rzeszów, 
pnia. 

Drynda Paweł, 
sierpnia. 

Duda Wincenty, KS Polonia Król. Huta, 5 sierpnia: 

Dudkiew.cz Józef, KS Salwator, Kraków, 30 lipca. 

Dudzik Konrad, KS Beh], Król. Huta, 5 sierpnia. 

Dumnaiski Faustyn, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Dunkelman Dawid, SGS Promień, Warszawa, 16 
sierpnia. 

Dupn'k Paweł, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Dziechczarczyk Ryszard, KS 23, Czerwionka, 5 
sierpnia. 

Dziemba Piotr, KS 07, Siemianowice, 25 sierpnia. 

Dz.erzyc Józef, KS Zagłębianka, Ksawera, 16 sier- 
pnia. $ 

Dziewit Jan, KS Czarni, Radom, 20 sierpnia. 

Dziuk Jerzy, KS Pogoń, Nowy Bytom, 12 sier- 
pnia. ; 


Huta, 5 sier- 


10 sier- 


KS Pierwszy, Chwałkowice, 23 


Egierski Stefan, TS Wirginia, Sosnowiec, 20 lipca. 

Elsner Juda, ŻKS Hakadur, Kraków, 3 sierpnia. 

Ereth Mieczysław, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 


Fabisz Bronisław, KS Poznan:anka, Poznań, 2 sier- 
pnia. 
Fellmann Marian, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Fiderkiewicz Francsizek, ES Wirginia, Sosnowiec, 
20 lipca. 
Fiebig Edward, KKS Ruch, Poznań, 21 lipca: 
Figiel Julian, KS Poznanianka, Poznań, 2 sierpnia. 
Filipów Michał, KKS Biały Orzeł, Kleparów, 25 
lipca. 
Filoda Marian, KS Pogoń, Poznań, 2 sierpnia. 
Filusch Józef, KS Przebój, Król. Huta, 2Ś lipca. 
Finkelstein Leon, ŻKS Liban, Bochnia, 6 sierpnia. 
Firla Rudolf, TS Olza, Godów, 17 sierpnia. 
Flaumenhait Jakób, ŻKS Gordonia, 10 sierpnia. 
Fleischer Izrael, ŻKS Liban, Bochnia, 10 sierpnia. 
Fkder Kuba, ŻLKS Samson, Warszawa, 20 lipca. 
Florkowski Antoni, KS Fervor, Kościan, 4 sierpria. 
Fortum Herbert, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Frankel Dawid, ŻKS Judea, Stanisławów, 4 maja. 
Frątczak Mieczysław, SS Union, Łódź, 5 sierpnia. 
Frimer Markus, ŻKS Gordonia, Tarnów, 21 lipca. 
Frischer Maurycy, ŻKS Hasmonea, Lwów, 25 sir- 
pnia. 


` 


Fronczek Albin, TS Wirginia, Sosnowiec, 20 lipca.. 

Friedrich Franciszek, TS Odra, Wodzisław, 26 
czerwca. 

Fr.edrich Wilhelm, GKS. Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Frontzek Norbert, KS Brynica, Kamień, 5 sierpaia. 

Fujarewicz Józef, KS Resovia, Rzeszów, 10 sier- 


pnia. ` 
Furmanek Jan, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 


Gaczyński Wiktor, KS Polonia, Kępno, 23 lipca. 
Galda Paweł, KS Słorwian, Katowice, 5 sierpnia. 
Galwas Fryderyk, KS Unja, Kończyce, 5 sierpnia. 
Gałązka Józef, TS Sarmacja, Będzin, 23 lipca.” 
Galenziowski Józef, KS Orkan, Wielka „Dąbrówka, 
12 sierpnia. 
Garbas Józef, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 
Gargula Fenryk, LKS Pogoń, Lwów, 23 lipca. 
Gatys Teodor, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Gaweł Adolf, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 
Gawędziński Marian, S5 Salwator, Kraków, 5 sier- 
pnia. 
Gawron Jan, ŻKS NAA Tarnów, 4 sierpnia. 
Gebel Maksymiljan, KS Murcki, Murcki, 23 sier- 
pnia. 
Gellner Wilhelm, DFC Sturm, Bielsko, 17 sierpnia. 
Gielz Tadeusz, KS Poznanianka, Poznań, 2 sier- 
pnia. 
Giesse Zalel, ŻKS Hasmonea, Lwów, 16 sierpnia. 
Gintel Henryk, ŻTGS Samson, Tarnów, 28 lipca. 
Glanz Mendel, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 lipca. 
Glaser Leopold, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 
Glatt Mordcha, ŻKS Haszachar, Radom, 12 sier- 
pnia. 

Głąb'k Leon, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Głogowski Edward, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 2 
sierpnia. 

Głowicki Józef, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 

Główka Edmund, KS 23, Czerwionka, 5 sierpit'a. 

Gnida Herman, KS Naprzód, Ruda poł., 23 lipca. 

Goi Emil, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Goldberg Józef, ŻKS Gordonia, Tarnów, 4 sierpnia. 

Gorol Stefan, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. 

Górkiewicz Józef, KS Syrena, Warszawa, 17 sier- 
pnia. 

Gordiejew Zdzisław, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. 

Grabewsk. Stanisław, KS Olsza, Kraków. 28 lipca. 

Graca Stanisław, KS Zagłębianka, Ksawera, 16 
sierpnia. 

Gracka Paweł, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Gran'ger Paweł, KS Naprzód, Mikołów, 31 lipca. 

Greschler Abek, ŻKS Liban, Bochnia, 6 sierpnia. 

Grieger Wilhelm, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia. 

Gromadzki Włodzimierz, KKS Ruch, Poznań, 21 
lipca. 

Gromiec Stefan, KS Zagłęb'anka, Ksawera, 16 sier- 
pnia. 

Gromotka Ludwik, TS Odra, Wodzisław, 26 cier- 
WCa. 

Gronkiewicz Antoni, KS Sparta, Raków, 20 siet. 
pnia. 

Grossman Wilhelm, 
lipca. 

Griinfeld Izaak, ŻLKS Samson, Warszawa, 20 lipca. 

Gruszka Bernard, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 
lipca. 

Griitzmann Konrad, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia. 

Grygarczyk Bernard, KS Podiesie, Podlesie, 5 sier- 


ŻKS Hasmonea; Lwów, 25 


pnia. 

Grygarczyk Jerzy, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. 

Grynda Kazimierz, PKS Orły, Drohobycz, 25 sier- 
pnia. 


Gryzak Alfons, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. 

Grzes'ewicz Edward, KS Fervor, Kościan, 4 sier- 
pnia. 

Gsell Paweł, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Gusi? Józef, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Guth Franciszek, KS Brynica, Kamień, 5 szerpnia. 

Gwosdz Emanuel, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pńia. 


Hadaschik Adolf, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Hajdenberg Herman, ŻLKS Samson, Warszawa, 13 
sierpnia. 


'Halbtuch Władysław, KS Sparta, Raków, 20 sier- 


pnia. 
Hallor Karol, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 
Halpern Izia, ŻAKS, Wilno, 6 sierpnia. 
Fiammerla Oskar, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 
Hasterok Stefan, KS Slavia, Ruda, 1isierpnta. 
Fiauerstok Ozjasz, ZKS Hakoah, Lwów, 23 lipca. 
Hauke Alfred, KS Pogoń, Nowy Bytom, 12 sicr- 
pnia. 


KOMUNIKAT OFICJALNY ZARZĄDU P. Z. P. N. W KRAKOWIE. A; 


Heidera Karol, GKS Kresy, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Heinzel Giinter, KS 07, Siemianowice, 25 lipca. 
Herman Jan, S 23, Czew'onka, 5 sierpnia. 
Herszkiewicz Leon, TKO Świt, Sosnowiec, 6 si?r- 


pnia. 
Hirsch Mozes, ŻKS Makkabeusz, Tarnów, 30 lipca. 
Hirsz Hersz-Lejb, KS Ascola, Warszawa, 20 sier- 


pnia. 
Hladki Włodzimierz, PKS Orły, Drohobycz, 25 sier- 
pnia. 
Hoch Eugenjusz, KS Korona, Warszawa, 20 lipca. 
Hochbaum Izrael, ŻKS Haszahar, Radom, 12 sier- 
pnia. `. 
Hoinkis Oskar, KS 06, Myslowice, 16 sierpnia. 
Hojnisz Franciszek, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Holeblat lzaak, SGS Promień, Warszawa, 23 lipca. 
Holona Robert, KS Pierwszy, Cwałowice, 23 sier- 


pnia. 
Horn Woli, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 lipca. 
Hruby Waldemar, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Hrymak Michał, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 
Hurwicz Józef, KS Stella, Warszawa, 11 sierpnia. 
Hylla Erwin, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Hytrek Maks, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 


lmiolczyk Jan, KS Śląsk, Siemianowice, 23 lipca. 
ittner Ryszard, KS Slavia, Ruda, 10 sierpnia. 


Jacko Zygmunt, KS Orzeł, Warszawa, 30 czerwca. 

Jadwiscok Jan, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. k 

Jadwiscok Konrad, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 
12 sierpnia. 

Jakilaszek Antoni, KKS Grażyna, Kleparów, 25 
sierpnia. 

Jakób Joel, ŻKS Makkabeusz, Tarnów, 9 lipca. 

Jakubiak Franciszek, KS Polonta, Poznań, 17 sier- 
pnia. 

Jakubinek Alojzy, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. ć 
Jakubowski Władysław, KS Legia, Poznań, 11 sier- 

pnia. 
Janaczek Stefan, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 lipca. 
Jańczak Leon, KS Ostrowianka, Ostrów, 23 sier- 

pnia. l 
Janczes Potr, Ognisko Kolej., Wilno, 21 sierpnia. 
Janeta Alojzy, TS Zgoda, Godów, 17. lipca. 
Janiak Marian, KS Ostrowianka, Ostrów, 6 lipca. 
Janik Antoni, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Janik Wiktor, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 
Jankiewicz Piotr, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Jankowski Bronisław, KS Orlę, Łódź, 16 sierpnia. 
Janulek Antoni, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Janulek Franciszek, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Janulek Józef, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Janulek Maksymilian, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Janz Rudolf, KF Pocisk, Rembertów, 21 sierpnia 
Jarema Dmytro, PKS Orły, Drohobycz, 25 sierpnia 
Jarosz Mieczysław, LKS Łyczakowia, Lwów, 23 

lipca. 
Jaroszyk Henryk, TS Noteć, Chodzież, 2 marca. 
Jasiewicz Henryk, TS Zorza, Poznań, 3 sierpnia. 
Jasiński Rajmund, KKS Sparta, Kraków, 20 lipca. 
Jastrzębski Tadeusz, HKS Czuwaj, Przemyśl, 27 


lipca. 

Jaworski Adolf, SKS Rewera, Stanisławów, 23 
sierpnia. 

Jaworski Stanisław, SKS Dąbrowia, Dąbrowa, 31 
lipca. 

Jędrasiewicz Kazimierz, KS Czarni, Radom, 20 
sierpnia. 

Jędrusek Stanisław, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia 


Jelocha Alojzy, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 

Jelocha Izydor, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. i 

Jelocha Józef, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 


Jendrusiak Władysław, BKS Biała, 16 sierpnia. 

Jęśko Stefan, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Jezierski Antoni, KS Warta, Poznań, 30 lipca| 

Jeziorek Jan, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 sier- 
pnia. 

Jeziorek Ludwik, KS Silesia, Łagiewniki, 5 sier- 

Jochemczyik Franciszek, KS Pogoń, Imielin, 5 sier- 


pnia. 
Jonczyk Edward, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Jonczyk Jerzy, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 25 
sierpnia. Nz: F 
Josko Herbert, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Josko Jerzy, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 
Joszko Maksymilian, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 
5 sierpnia. 
Jungfer Leon, ŻLKS Samson, Warszawa, 13 sier- 


pnia. 
Juretzko Jan, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 


Jurga Franciszek, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia, 
Jurkowski Feliks, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 2 
sierpnia. ; 
y ad 
Kącelnik Towia, ŻTGS, Wilno, 20 lipca, 
Kącia Stefan, KS Polonia, Kępno, 20 sierpnia. 
Kaczor Józef, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Kadler Edward, KS Posnania, Poznań, 24 sierpnia. 
Kafka Jan, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 
Kahane Emanuel, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 
Kajda Florian, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Kaleciok' Wiktor, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 
Kaleta Augustyn, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 
Kalischman Bernard, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 
Kalisz Jerzy, KS Słowian, Katowice, 10 sierpnia. 
Kaliszak Józef, KS Wiktoria, Jarocin, 10 sierpnia. 
Kalitta Kurt, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 
Kalitta Rudolf, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 


Kalnik Rudolf, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 


Kaluza Feliks, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Kałuziński Stefan, HKS Victoria, Zgierz, 24 lipca. 

Kannengiesser Adolf, ŻKS Liban, Bochnia, 10 sier- 
pnia. 

Kapellner Jakób, ŻTGS Samson, Tarnów, 28 lipca. 

Kapłan Salomon, ŻLKS Samson, Warszawa, 13 
sierpnia. 

Kapol Jan, KS Naprzód, Ruda, 5 sierpnia. 

Kapuścik Antoni, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 

Karaś Wiktor, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca 

Karasiński Roman, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Karasiński Tadeusz, KS Ostrowianka, Ostrów, 28 
sierpnia. 

Karpiński Stefan, RTSG Ruda, Pabj. 16 sierpnia. 

Karszniewicz Jan, TS Wilia, Wilno, 16 sierpnia. 


Kaszycki Władysław, KS Salwator, Kraków, 30 


-_ lipca. 

Katz Szaje, TS Hazair, Tarnów, 24 sierpnia. 

Kampiński Antoni, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 

Kempiński Emanuel, KS Brynica, Kamień, 5 sier- 
pnia. 

Kempny Józef, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Kieromin Jerzy, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Kiiański Marian, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 2 sier- 
pnia. ć 

Kinasz Eugenjusz, WKS 1. PP. Leg. Wilno, 23 sier- 
pnia. 

Kisielowski Rudolf, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca 

Klajnert Zenon, SS Union, Łódź, 5 sierpnia. 

Klein Bernard, ŻKS Admira Stanisławów, 30 lipca. 

Klein Marek, ŻKS Hagibor, Przemyśl, 28 lipca. 

Klimczak Stanisławy, KS Posnania, Poznań, 24 sier- 
pnia. 

Klink Edmund, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Klinke Jan, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sierpnia. 

Klocek Adam, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 

Klose Jan, KS Wiktoria, Jarocin, 10 sierpnia. 

Kluba Paweł, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 


Kluza Stefan, TSO Riuch, Warszawa, 16 sierpnia. 


Knapczyk Emil, KS 23, Czerwionka, sierpnia. 

Knebel Robert, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Knura Paweł, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. | 

Koch Dawid, ŻKS Sambor, 21 lipca. 

Kociński Mieczysław, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 
2 sierpnia. 

Kockowicz Józef PKS Orły, Drohobycz, 25 sierpnia. 

Kolenda Paweł, KS Naprzód, Ruda, 5 sierpnia. 

Kolloch Wiktor, KS Przebój, Krót. Huta, 16 sier- 


pnia. 
Kołodziej Stanisław, KS Ruch, Sosnowiec, 6 sier- 
pnia. ; 
Kołodziejczyk Zdzisław, KS Olsza, Kraków, 28 
lipca. 


Koppitz Walter, KS Śląsk, Siemianowice, 23 lipca. 
Kordys Jan, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sierpnia. 
Koryciorz Karol, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. 
Koryciorz Wiktor, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 
12 sierpnią. 
Kościański Karol, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Kosma Franciszek, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Kosma Rufin, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. A 
Kosmalla Wilhelm, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Kostrzewa Edward, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 
Kot Władysiaw, PKS Lwów 2, Lwów, 2 sierpnia. 
Kotfis Józef, KS Prądniczanka, Kraków, 20 lipca. 
Kotuchna Wiktor, KS Przebżj, Król. Huta, 5 sier- 
"pnia. 
Kotyczka Jan, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Kotzot Stanisław, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 
Kowalski Feliks, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 lipca. 
Kowalski Feliks, PKS Polonia, Przemyśl, 4 sier- 
pnia. 


Kowalski Franciszek, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 


Koza Paweł, KS Przebój, Króh Huta, 5 sierpnia. 
Kozakiewicz Andrzej, KKS Grażyna, Kleparów, 25 
sierpnia, 

Kozdęba Zdzisław, KKS Biały Orzeł, Kleparów, 
25 lipca. á 
Koziara Aleksander, RTSG Ruda pabi., 16 sierpnia, 

Kozik Maks, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Koźlik Oskar, KS Pogoń, Nowy Bytom, 12 sierpnia. 

Kozłowski Henryk, KS Czarni, Radom, 20 sierpnia. 

Kozok Jam, KS Podlesie, Podlesie, 5. sierpnia. 

Kram Izrael, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 lipca. 

Kratzer Kazimierz, KS Orzeł, Warszawa, 30 czer- 
wea. 


"Kratzla Rudolf, KS Wiktoria 1912, Katowice, 17 


sierpnia. Å 
Krawiarsz Henryk, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia 
Krenc Maks, RTSG Ruda pabj., 16 sierpnia. 
Krestjan Józef, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 
Kręzel Józef, TS Strzała, Brzeszcze, 27 lipca. 
Krieger Roman, KS Resovia, Rzeszów, 10 sierjpnia. 
Kroj Fryc, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 
Kronmarck Stefan, BKS, Biała, 16 sierpnia. 
Krotki Wilhelm, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 
Krotofil Jan, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Krupiński Kazimierz, KKS Sparta, Kraków, 20 

czerwica. $ 
Kruz Ediward, TS Wirginia, Sosnowiec, 6 sierpnia, 
Krzoska Edward, KS Słowian, Katowice, 5 sierjpnia 
Krzoska Franciszek, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 


pnia. 

Krzyżowski Adolf, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier: 
pnia. 

Krzyżowski Brunon, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. 

Kubasiewicz Tadeusz, KS Radogovia, Łódź, 29 
lipca. 

Kubista Józef, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Kucharczyk Ryszard, TS Rybnik 1920, Rybnik, 28 
lipca. 

Kucharski Kazimierz, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Kukieła Stanisław, KS Radogovia, Łódź, 29 lipca. 

Kukowika Franciszek, KS Przebój, Król. Huta, 5 
sierpnia. 

Kukówika Pózef, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Kukuła Bolesław, KS Poznanianka, Poznań, 2 sier- 
pnia. 

Kulesza Tadeusz, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 2 
sierpnia. 

Kulik Henryk, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Kulikowski Marjan, KS Korona, Warszawa, 20 sier- 
pnia, > 

Kulpok Józef, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sierpnia. 

Kumke Norbert, ŻKS Hagibor, Przemyśl, 17 sier- 
pnia. | 

Kunowitz Leon, ŻKS Liban, Bochnia, 6 sierpnia. 

Kiinstler Lipót, ŻKS Hakadur, Kraków, 3 sierpnia. 

Kurek Wacław, RKS Skra, Warszawa, 20 lipca. 

Kurowiak Tadeusz, KS Poznanianka, Poznań, 2 
sierpnia. i 

Kurpanek Jerzy, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Kurpas Jerzy, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 

Kurzawa Zygmunt, KS Slavią, Ruda, 16 sierpnia. 

Kuś Teodor, KS Orikan, Wielka Dąbrówka, 12 sier- 
pnia. 

Kuśka Józef, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sierpnia. 

Kuśmirak Jerzy, SGS Promień, Warszawa, 23 
lipca, | ; 

Kuzia Antoni, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia, 

KuźniK Alojzy, KS Pszów, Pszów, 20 sierpnia. 


, Kwiatkowski Konrad, KS Orkan, Wielka Dąbrów- 


ka, 12 sierpnia. i 
Kwoka Emil, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 
Kwoka Karol, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 


Labus Ernest, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Langer Reinhold, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 

Langner Eryk, KS Murcki, Murcki, 23 sierpnia. 

Lasecki Lucian, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 

Laskowski Zbigniew, KS Ostrowianka, Ostrów, 23 
sierpnia. = AT 

Latocha Emil, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sier- 


pnia. 
"Latocha Józef, K SPierwszy, Chwałowice, 23 sier- 


pnia. 
Du Laurans Witold, KS Orzeł, Warszawa, 25 lipca. 
Lechniak Stanisław, KKS Ruch, Poznań, 21 lipca. 
Leield Adolf, RSS Lauda, Warszawa, 11 sierpnia. 
Lehmann Alfons, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 
Lehrhaupt Salamon, ŻKS Makkabeusz, Tarnów, 
20 sierpnia. 
Leib Aron, TS Hazair, Tarnów, 24 sierpnia. 
Lempka: Karol, TS Wywzolenie, Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 
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Leon Maier, ŻKS Sambor, 21 lipca. 

Leśniewski, KS Czarni, Radom, 20 sierpnia. 

Lew Motek, KS Syrena, Warszawa, 17 sierpnia. 

Lewandowski Leonard, TG Sokolęta, Warszawa, 
2 sierpnia. 

Lewandowski Wincenty, ŁSG Siła, Łódź, 20 sier- 
pnia. 

Liberman Mieczysław, ŻTGS Bar - Kochba, Łódź, 
11 sierpnia. 

Lichota Paweł, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Licht Bernard, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 

Lindel Paweł, KS Czarni, Chropaczów, 23 sierpnia. 

Lindzen Wolf, ŻKS Haszachar, Radom, 12 sierpnia. 

Linzenberg Wilhelm, TS Hazair, Tarnów, 24 sier- 


pnia. > 
Lippok Eryk, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 
Löfler Ernest, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 
Lubetzki Józef, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 
Luciński Piotr, TS Hazair, Tarnów, 30 lipca. 
Lustig Kalman, ŻKS Liban, Bochnia, 6 sierpnia. 
Lustig Salomon, ŻKS Liban, Bochnia, 23 kwietnia 
(kwiecień). 


Ławiak Franciszek, KS Korona, Poznań, 23 sier- 
pnia. 

Łazarewicz Karot, KS Orzeł, Warszawa, 30 czer- 
wia. 

Łosa Edward, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 


Maciusik Mieczysław, KS Salwator, Kraków, 30 
lipca. 

Maćkowiak Franciszek, TS Polonia, Poznań - Głó- 
wna, 29 lipca. 

Magiełda Michał, KS Resovia, Rzeszów, 10 sier- 
pnia. 

Magiera Jan, KS Naprzód, Ruda, 5 sierpnia. 

Mahler Jerzy, TS Odra, Wodzisław, 26 czerwica. 

Mainka Jerzy, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 

Mainka Wiktor, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Majorczyk Kazimierz, KS 23, Czerwionka, 5 sier- 


pnia. i 
Majowski Teofil, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Makowski Dionizy, KS Sarmacja, Kościan, 21 sier- 


pnia. 
Malarz Edmund, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 
Malchar Jerzy, KS Pogoń, Katowice, 25 lipca. 
Malec Kazimierz, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 
Malecha Paweł, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Malich Jerzy, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Malisz Karol, KS Wawel, Wirek, 3, sierpnia. 
Maliszewski Marian, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 
Malek Erwin, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 
Malicki Józef, KS Polonia, Kępno, 23 lipca. 
Malus Konrad, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sierpnia. 
Matkiewicz Zygmunt, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. 
Manecki Jan, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Manik Pawieł, KKS Sparta, Kraków, 23 lipca. 
Manjura Józef, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
. sierpnia. 
Manowski Augustyn, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. 
Marciniak Donat, KS Polonia, Kępno, 23 lipca. 
Marciniak Romuald, KS Poznanianka, Poznań, 2 
sierpnia. i 
Marek Antoni, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 
Marniok Rufin, KS odlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 
De Martin Konstantyn, Zjedn. Przyj. Sportu, Król. 
Huta, 23 lipca. 
Masny Wilhelm, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 
Matliński Edmund, TS Zgoda, Bielszowice, 23 lipca 
Matuszak Franciszek, KS Unia, Kończyce, 5 sier- 
pnia. 
Matuszewski Idzi, KS olonia, Kępno, 23 lipca. 
Matuszik Tomasz, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 
Mateja Maciej, TKO Świt Sosnowiec, Eosnowiec, 
6 sierpnia. 
Matyja Stanisław, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Mazur Franciszek, KS Naprzód, Ruda, 23 lipca. 
Mazurek Ignacy, KS Bytków, Bytków, 31 lipca. 
Mazurek Ignacy, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Mendyk Zygmunt, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 
Mentzel Walery, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sier- 


pnia. 
Menzel Reinhold, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. | 
Mescher Zygmunt, ŻKS Aurora, Złoczów, 31 lipca. 
Miahkij Emil, PKS Orły, Drohobycz, 25 sierpnia. 
Michalik Henryk, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Michalski Tadeusz, KS Korona, Warszawa, 20 lipca 
Mierzwa Józef, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 
Mierzwik Franciszek, KS 23, Czerwionka, 5 sier- 
pnia. 
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Mikołajczak Edmund, KS Poznanianka, Poznań, 2 Palupski Jerzy, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. sierpnia. 

Mikołajczyk Henryk, KS Poznanianka, Poznań, 2 Paluszka Franciszek, KS Przebój, Król. Huta, 5 
sieripnia. sierpnia. 


Miodek: Juljan, TKO Świt, Sosnowiec, 20 sierpnia. 

Mirota Andrzej, TS Orlęta, Kraków, 20 lipca. 

Miśkiewicz Stefan, KS Ostrowianka, Ostrów, 21 
lipca. 

Monasterski Mieczysław, TG Sokolęta, Warszawa, 
2 sierpnia. ? 

Morawietz Jerzy, KS Przebój, Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 

Morawietz Paweł, KS Wawel, Wirek, 16 sierpnia. 

Mozdzen Brunon, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 
12 sierjpnia. 

Mroseki Herbert, KS Slavia, Ruda, 10 sierpnia. 

Mrowiec Jerzy, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Mroziński Stanisław, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. 

Mrzygłod Edward, KS Polonia, Mysłowice, 21 sier- 
pnia. 

Mucha Franciszek, ŻKS Gordonia, Tarnów, 29 lipca 

Musiałek Stefan, RSS Luada, Warszawa, 11 sier- 
pnia. 

Musielak Franciszek, KS Poznanianka, Poznań, 2 
sierpnia. 

Musioł Alojzy, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Multer Baruch, ŻKS Gordonia, Tarnów, 28 lipca. 

Myrczik Robert, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Myrtus Engelbert, KS Wełnowiec 25, Katowice, 30 
lipca. $ 

Mzyk Paweł, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 


Nalepa Jerzy, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Nanatka Antoni, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 

Napieralski Józef, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Nehring Wilhelm, KS Ligocianka, Ligota, 5 sier- 
pnia. 

Netter Stanisław, KS Polonia, Kępno, 23 lipca. 

Neugebauer: Maks. KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Neumark Herman, ŻKS Liban, Bochnia, 10 sier- 
pnia. 

Niestroj Alojzy, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 

Niechoj Stefan, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Nierychło Józef, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 

Niesporek Franciszek, KS Pierwszy, Chwałowice, 
23 sierpnia. 

Niesyto Jan, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Niesyto Leon, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Nikodem Maks, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Nowak Józef, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sier- 
pnia. jr 

Nowak Kazimierz, Pol. KS Katowice, 24 lipca. 

Nowak Stefan, KS Przebój, Kiról. Huta, 5 sierpnia 

Nowek Edward, TKO Świt, Sosnowiec, 6 sierpnia. 

Nowicki Józef KS Stella, Gniezno, 10 sierpnia. 

Nowikow Andrzej, KS Polonia, Warszawa, 21 sier- 
pnia. 

Nowosielski Józef, KWF Jordan, Warszawa, 12 
sierpnia. 

Nowrocki Emanuel, KS Pogoń Imielin, 5 sierpnia. 


Obermann Brunon, RTSG Ruda Pabjan., 21 sier- 
pnia. 

Oblong Jan, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Ochman Józef, TS Odra, Wodzisław, 23 sierpnia. 

Ochojski Emil, KS Pierwszy Chwałowice, 23 sier- 
pnia. 

Ochojski Wilhelm, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Ochwat Alfred, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sier- 
DNIA 03 

Ochwat Jerzy, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sier- 
pnia. 

Ochwat Rudolf KS Pierwszy, Chwałowice, 23 sier- 

Okręt Franciszek, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 
sierpnia. 

Okręt Józef, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sierpnia. 

Okręt Wincenty, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 


pnia. 
Olszyczka Józef, KS Przebój Król. Huta, 25 lipca. 
Orzeł Emanuel, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Ostrowski Adam, KS Resovia, Rzeszów, 10 sier- 
pnia. 


Ostrowski Franciszek, TS Olza, Godów, 10 sier- 
pnia. 

Oświęcimski Stanisław, 'SKS Rewera, Stanisła- 
wów, 30 lipca. 


Otremba Józef KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 
Owca Józef, KS Pogoń, Kraków, 30 lipca. 
Owczarek Jerzy, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 


Paetz Józef, KS Poznanianka, Poznań, 2 sierpnia. 
Paluch Jan, KS Pogoń. Imielin, 5 sierpnia. 

Paluch Józef, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Paluch Józef, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 
Paluch Stanisław, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 


Pałasiński Henryk, KS Polonia, Mysłowice, 21 
lipca. 

Pantera Mieczysław, SKS Dąbrovia, Dąbrowa, 31 
lipca. 

Panczek Hubert, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 

Panek Antoni, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 

Panek Augustyn, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 

Pankowski Kazimierz, KS Radogovia, (Łódź, 29 
lipca. 

Panner Leopold, ŻKS Gordonia, Tiranów, 28 lipca. 

Papczok Konrad, KS Polonia, Mysłowice, 21 sier- 
pnia. 

Paprocki Mieczysław, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Pardulla Maksyimiljan, KS Unja, Kończyce, 5 sier- 
pnia. 

Pasiecznik Józef, PKS Orły, Drohobycz, 25 sier- 


pnia. 
Pasionek Edmund, SKS Pogoń Stryj, 10 sierpnia. 


Pawelczyk Jerzy, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 

Pawelczyk Wilhelm, TS Zgoda, Brzeziny, 27 sier- 
pnia. 


Pawlak Ludwik, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Pawlak Ludwik KS Poznanianka, Poznań, 2 sier- 
pnia. 

Pazulla Gerhard, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Pegza Władysław, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Pelka Alojzy, KS Brynica, Czeladź, 5 sierpnia. 

Pasdzierniok Piotr, KS Brynica Kamień, 5 sier- 

- pnia. f 

Piechotta Antoni, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 

Piela Alfons, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 

- Pieła Wilhelm, KS Rsazczyce, Raszczyce, 5 sier- 

pnia. 

Pietroniec Karol, RKS Siła, Mikuszowice, 5 sier- 
pnia. 

Pietrzok Ryszard, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 

Pietyra Paweł, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Pikulik Jan, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Pificzyk Józef, KS 23. Czerwionka, 5 sierpnia. 

__Pilorz Sylwester, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Piotrowski Adam, ŻKS Makikabeusz, Tarnów, 23 
lipca. i 

Piotrowski Edward, KS Radogovia, Łódź, 29 lipca. 

Pisarski Wilhelm, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 


Pisulski Roman, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 


Piwowoński Tadeusz, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 

Placek Józef, KS Polonia, Mysłowice, 21 lipca. 

Płonka Stefan, TS Wirginia Sosnowiec, 6 sierpnia. 

Pniok Alfred, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 

Pobratyn Czesław, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. ; 
- Płocica Józef, TS Zgoda, Brzeziny, 27 lipca, 
Podgórski Franciszek LKS Lechia, Lwów, 23 lipca. 
Podgórski Władysław, LKS Lechia, Lwów, 23 lipca. 
Pogorzałek Alojzy, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 

Pogorzałek Jan, KS Pierwszy, Chwałowice, 23% 
sierpnia. 

Poida Józef, KS Silesia Łagiewniki, 16 lipca. 

Pohl Artur, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Polak Jan, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 

Poloczek Jan, KS Olsza, Godów, 17 lipca. 

Poloczek Reinhold, KS Silesia, Łagiewniki, 5 sier- 
pnia. 

Popek Franciszek, TS. Bochnia, Bochnia, 16 sier- 
pnia. 

Połysz Alojzy, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Połysz Augustyn, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Powierski Tadeusz, TG Sokolęta Warszawa, 2 
sierpnia. 

Porwit Franciszek, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Pozamonik Jerzy, KS Pszów, Pszów, 20 sierpnia. 

Pozmantier Juda, ŻTGS Haszachań, Radom, 23 
lipca. 

Prudło Józef KS Śląsk Siemianowice, 23 lipca. 

Przetaczyński Władysław, RSS Lauda, Warszawa, 
11 sierpnia. 

Przybyła Franciszek, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Przybyła Paweł, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Ptasznik Michał, ŻLKS Samson Warszawa, 12 
sierpnia. : 

Pudelko Paweł, KS Silesia, Łagiewniki, 5 sierpnia. 

Pukowitz Józef, KS Śląsk, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Puzicki Edmund, KS Legja, Poznań, 11 sierpnia. 


Rakower Józef, ŻKS Dror, Kraków, 20 sierpnia. 
Rauner Eugienjusz, KS Slavia, Ruda, 16 sierpnia. 
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Reismann Mordka, ŻTGS Hakoah, Będzin, 23 lipca. 

Reński Józef, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 lipca. 

Retelewski Henryk, KS Radogovia, Łódź, 29 lipca. 

Róg Jan, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 

Rogowski Marian, KS Radogovia, Łódź, 29 lipca. 

Rokitowski Karol, KS Ruch, Przemyśl, 9 sierpnia. 

Roiter Mojżesz ŻTGS Bar-Kochba, Łódź, 11 sier- 
pnia. 

Roman Roger, KS Wełnowiec 25, Katowice, 16 
lipca. 

Roszkiewicz Stanisław, KKS Ruch, Poznań, 21 
lipca. 

Roth Izydor, ŻKS Aurora, Złoczów, 31 lipca. 

Rother Wilhelm I, KS Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Rottersmann Wolf, ŻKS Liban, Bochnia, 10 sier- 
pnia. 

Różalski Wacław, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Różycki Witold, KS Posnania, Poznań, 24 sierpnia. 

Ruciński Jan KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Ruda Konirad, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 

Rudek Jan, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 sicr- 
pnia. > 

Ruebenbauer Stanisław, ŻKS Mkakabeusz, Tar- 
nów, 1 lipca. 

Ruraiński Alfred, KS 07, Siemianowice, 25 lipca. 

Rygol Józef, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Ryszka Maks, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Rząca Arkadjusz, WKS Legja, Warszawa, 2i sier- 
pnia. 


Sadalski Adam KS Legia, Poznań, 11 sierpnia. 

Sadło Brunon, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Sadło Paweł, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Sadło Roman, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Salonek Edward, KS Unja Kończyce, 5 sierpnia. 

Salwitzek Alfred, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Schein Izaak, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 

Scheliga Leon, KS Czarni, Chropaczów, 23 sier- 
pnia. 

Schendzielorz Gerhard KS Pierwszy, Chwałowi- 
ce, 23 sierpnia. 

Schidlo Teodor, Zjedn. Przyi. Sp., Król. Huta, 20 
sierpnia. 

Schindler Beniamin, ŻKS Liban, Bochnia, 10 sier- 
pnia. 

Schimroczyk Giinter, KS Wawel, Wirek, 3 sier- 
pnia. 

Schnura Hugon I. KS Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Scholich Alfons, I. KS Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Scholtyssek Fryderyk, GKS Kresy, Król. Huta, 5 
sierpnia. 

Scholz Hugon, KS Pszów, Pszów, 20 sierpnia. 

Schombara Jerzy, KS Naprzód, Ruda 23 lipca. 

Schrömer Reinhold, KS 28, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Schubert Jan, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Schyimocha Wiktor, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Semkowicz Tadeusz, SKS Rewera, Stanisławów, 
17 sierpnia. 

Sibilak Bolesław, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 

Sibilski Ignacy, KKS Ruch, Poznań 21 lipca. 

Sielecki Roman, KS Orzeł, Warszawa, 30 czerwca. 

Siemieniak Ludwik, ŁSG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 

Siemko Jan, KS Pszów, Pszów, 19 sierpnia. 

Siewia Józef, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Siodłók Ryszard, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Sitek Antoni, TS Olza, Goódw. 17 lipca. 

Sklorz Maks, KS Brynica, Kamień, '5 sierpnia. 

Skolik Józef, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Skopek Tomasz, KS Brynica Kamień, 5 sierpnia. 

Skopp Paweł, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Skowron Jan, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 lipca. 

Skowroński Michał, KS Wiktoria, Jarocin, 10 sier- 
pnia. 

Skrzypczak Józef KS Legia, Poznań, 11 sierpnia. 

Skrzypek Józef, KS Przebój. Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 

Skudrzik Alojzy, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Skurczyński Zygmunt, KS Sosnowiec, Sosnowiec, 
2 sierpnia. 

Skwarczewski Stefan, KKS Sparta, Kraków. 18 
Sierpnia. 

Smolawa Franciszek; KS Slavia, Ruda, 10 sier- 
pnia. 

Smolawa Teodor, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 

Sobala Jan, KS Pentatlon, Poznań, 10 sierpnia. 

Sobala Tomasz, STS Victoria, Sosnowiec, 6 sier- 


pnia. 

Sobczyk Władysław, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia. 

Sobeczko Antoni, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 

Sock Edmund, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Sodomann Jan, KS Pogoń, Nowy: Bytom, 24 lipca. 


„Sofka Władysław, KS Czarni, Oświęcim 26 maia. 


Sommer Józef, RKS Skra, Warszawa, 20 lipca. 

Sorgalla Fryderyk, KS Przebój, Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 

Sowa Jakób, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Sowiński Stanisław, TKO Świt, Sosnowiec, 6 sier- 
pnia. 

Sozański Kazimierz, KKS Ruch, Sosnowieo, 6 sier- 

Spiewok Jerzy, KS Silesia, Łagiewniki 16 lipca. 

Spiewok Teodor, KS Silesia, Łagiewniki, 16 lipca. 

Spiro Leon, TS Fiazair, Tarnów, 21 lipca. 

Sprechmann Salo, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 
lipca. 

Spritzer Mozas, ŻKS Jutrzenka, Lwów, 24 lipca. 

Spyra Alfred, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Stabik Bernard, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Stachula Leon, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Stachura Stanisław, KS Polonia, Kępno, 23 lipca. 

Stachyra Adam, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 

Stanik Franciszek, KS Podlesie, Podlesie, 5 sier- 
pnia. , 

Staniszewski Henryk, KS Sparta, Raków, 20 sier- 
pnia. 

Staniszewski Witold, KS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 

Stasch Bazyljusz, Zjedn. Przyi. Sp., Król. Huta, 23 
lipca. 

Stasch Karol, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 5 sier- 
pnia. 

Staszków: Włodzimierz, SKS Pogoń, Stryj 10 sier- 
pnia. 

Stawiarski Władysław, TS Orlęta, Kiraków, 20 
lipca. A 

Steber Jan KS Murcki, Murcki, 23 sierpnia. 

Stec Józef, KS Resovia Rzeszów, 10 sierpnia. 

Stec Karol, KKS Grażyna, Kleparów, 25 sierpnia. 

Stefankiewicz Henryk, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 
27 lipca. 

Stefanowicz Bernard, KD, Fervor, Kościan 4 sier- 
pnia. 

Stencel Alfred, KS Iskra, Siemianowice, 11 sier- 
pnia. 

Stendera Franciszek, ŻKGS, Kalisz, 31 lipca. 

Stoklosa Karol, KS Polonia, Mysłowice, 21 lipca. 

Stolorz Tomasz, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Stolecki Aleksander, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Stolecki Paweł, I. KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Stolecki Paweł II KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Stolecki Wilhelm, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Stólzer Józef, ŻTGS Samson, Tarnów, :28 lipca. 

Stramik Paweł, PKS, Polonia, Przemyśl, 4 sier- 
pnia. 

Sturm Jacques ŻKS Hakadur, Kraków, 3 sierpnia. 

Superczyński Paweł, TG Sokół, Poznań— Wilda, 
10 sierpnia. 

Swoboda Paweł, KS Podlesie, Podlesie, 5 sirepnia. 

Sykuła Jan, WKS 1 PP. Leg., Wilno, 23 sierpria. 

Synowiec Florian, KS Pogoń Imielin, 5 sierpnia. 

Synowiec Jan, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Synowiec .Józef, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Synowiec Rudolf, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Szafir Maurycy, KS Syrena, Warszawa, 17 sier- 
pnia. 

Szairanek Karol, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Szafraniec Józef, KS Murcki, Murcki, 23 sierpnia. 

Szafrański Leon, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Szajer Szymon, ŻGTS Hakoah Będzin, 23 lipca. 


Szajna Zygmunt, KKS Sparta, Kraków, 25 lipca. 


Szarla Jan, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Szczepanek Władysław, KS Brynica, Czeladź, 12 
sierpnia. 

Szcześniak Stanisław, KS Pogoń, Poznań, 16 sier- 
pnia. -> 

Szczotka Rudolf, TS Zgoda, Brzeziny, 23 lipca. 

Szczur Tadeusz, BKS, Biała, 16 sierpnia. 

Szczurowski Wacław, WKS Czarni, N. Wilejka, 3 
sierpnia. 

Szeja Feliks, KS Brynica Kamień, 5 sierpnia. 

Szendera Aloizy, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Szewczyk Maksymiljan, KS Pogoń, Imielin, 5 sier- 
pnia. 


Szewioła Augustyn, KS Przebój, Król. Huta, 5 sier- 


pnia. 

Szieroki Ryszard KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Szkatuła Melchior, TS Odra, Wodzisław, 26 czer- 
wica. 

R: Szoel, ŻTGS Makabi, Sosnowiec, 24 
pca. 

Szmidt Józef, KS Posnania, Poznań, 24 sierpnia. 

Szostek Leon, TS Olza Godów, 17 lipca. j 

Szotek Hieronim, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

RA Natan, ŻLKS Samson, Warszawa, 20 
ipca. 

Sztrauch Eugenjusz, KS Stella, Warszawa, 11 sier- 
pnia. 

Sztudent Alojzy, TS Olza, Godów, 17 lipca. 


Sztudent Antoni, TS Olza; Godów, 17 lipca. 

Sztudent Juliusz, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Sztuka Tadeusz, PKS Orły, Drohobycz, 25 sier- 
pnia. 

Szubert Franciszek, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia. 

Szulpczyński Leon, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Szupryczyński Stanisław, KS Wisła, Chełmno, 23 
lipca. 

Szwajcer Jakób, ŻGST Makabi, Sosnowiec 24 
lipca. 

Szwechłowicz Wilhelm, KS Sandecja, Nowy Sącz, 
25 lipca. 

Szydlowski Jerzy, KS Naprzód, Ruda, 25 lipca. 

Szygalik Franciszek, LKS Łyczakowia, Lwów, 23 
lipca. 

Szymelmitz Roman, KS Syrena, Warszawa, 17 
sierpnia. 

Szymiczek Antoni, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Szymiroszczyk Alfons, KS Raszczyce, Raszczyce, 
5 sierpnia. 

Szymroszczyk Jan, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 
sierpnia. s 

Szymura Rudolf, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 


Śliwa Leon, RKS Siła, Mikuszowice. 5 sierpnia. 
Śmiechwa Edward, KS Radogovia, Łódź, 29 lipca. 


. Śmiglak Kazimierz, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 


Świeca Jerzy, TS Polonia, Król. Huta 23 lipca. 

Świenty Edward, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 

Świerkot Albin, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Święty Robert, KS Pierwszy, Chwałowice 23 sier- 
pnia. . 


Tarnowski Stefan, KS Sparta, Raków, 20 sierpnia. 
Tauber Adolf, ŻKS Rekord, Lwów, 23 lipca. 
Tenczyński Franciszek, KS Salwator, Kraków, 30 


lipca. 

Thiele Gerhard, KS Orkan, Wielka Dąbrówka, 12 
sierpnia. 

Thometzki Fryderyk, KS 23, Czerwionka, 5 sier- 
pnia. ; 

Tluczykont Fryc, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 

Tomanek Jakób, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 

Tomaszuk Bolesław, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
sierpnia. 

Tomczak Józef, KS Korona, Warszawa. 20 lipca. 

Torchalski Eugeniusz, KS Korona, Warszawa, 20 
lipca. € 

Torczyna Manek, ŻKS Aurora, Złoczów, 31 lipca. 

Traubmann Józef, WKS Pogoń, Warszawa 4 sier- 
pnia. 

Ttawa Józef, KS Fervor Kościan, 4 sierpnia. 
Trzęsiemiech Ludwik, TS Wyzwolenie, Król. Hu- 
ta, 5 sierpnia. x 
Trzoska Augustyn, KS Pszów, Pszów, 20 sierpnia. 
Tscherner Wilhelm, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 
Tuczapski Stanisław, KKS Biały Orzeł, 25 lipca. 

Turobin Oskar, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 
Turower Jakób, KS Syrena, Warszawa, 17 sier- 
pnia. X 


Unger Jan, ŻKS Gordonia, Tarnów, 4 sierpnia. 

Unholz Ferdynand, KS Meteor, Kraków, 20 lipca. 

Urbach Zelman, ŻLKS Samson, Warszawa, 13 sier- 
pnia} 

Urbanek Alojzy, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 


pnia. 
Urbaniak Stefan, KS Korona, Poznań, 23 sierpnia. 


Vogelchut Szymon, ŻKS Gordonia, Tarnów, 21 
lipca, 


Waduła Franciszek, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 
sierpnia. 

Wagner Konrad, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 

Wainberg Mojżesz, ŻKS: Haszachar, Radom, 12 
sierpnia. 

Wajter Maks, SGS Promień, Warszawa, 23 lipca. 

Wala Antoni, TS Olza, Gòdów, 17 lipca. 

Walczyk Wiktor, KSS Lauda, Warszawa, 11 sier- 
pria. 

Wallach Jerzy, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Walter Fryderyk, KS Przebój, Król. Hutą, 5 sier- 
pnia. 

Walter Piotr, KS: Podlesie, Podlesie, 5 sierpnią 

Walura Robert, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 23 
sierpnia. 

Warchałowski Stanisław, SKS Revera, Stanisła- 
wów, 30 lipca. 

Warwas Stefan, KS Unia, Kończyce, 5 sierpnia. 

Warzecha Alojzy, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 


"Warzecha Franciszek, KS 07, Siemianowice, 5 sier- 


pnia. 
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Wasiński Alojzy, KŚ Fadagovia, Łódź, 29 lipca. 

Wąsowicz Emanue.. X5 Korona, Warszawa, 20 
lipca. . 

Wasser Józef, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 lipca. 

Wasserstein Wolf, ŻKS Makkabeusz, Tarnów, 20 
sierpnia. 

Watzlawek Franciszek, KS Polonia, Król. Huta, 5 
sierpnia. 

Wawoczny Konrad, KS Czarni Chropaczów, 23 
sierpnia. 

Wawrocki. Ignacy, KS Ostrowianka, Ostrów, 23 
sierpnia. i 

Wawrocki Kazimierz, KS Ostrowianka, Ostrów, 6 
lipca. 

Wawfotki Władysław, KS Ostrowianka, Ostrów, 
23 sierpnia. 


_ Wawrzyczny Franciszek, 'TS Olza, Godów, 17 


sierpnia. 
Ważyński Alojzy, KKS Ruch, Poznań, 21 lipca. 
Wechsler Markus, ŻKS Gordonia, Tarnów, 29 lipca 
Weingarten Binem, ŻGST Makabi, Sosnowiec, 24 
lipca. 2 
Weingarten Mozes, ŻKS Admira, Stanisławów, 30 


lipca. 

Waintraub Władysław, KS Syrena Warszawa, 17 
sierpnia. 

Wegerek Antoni, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Wengrzik Jerzy, KS Pierwszy, Chwałowice, 23 
sierpnia. 
Werdecki Jerzy, TG Sokolęta, Warszawa, 2 sier- 
pnia. - 
Weroński Stefan, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 27 
lipca. 

Wesoły Fryderyk, KS Przebój, Krób Huta, 25 lipca. 

Wiaderek Stefan, TS Wirginia, Sosnowiec, 20 lipca 

Wichary Wilhelm, KS Przebój, Król. Huta, 25 lipca. 

Wicher Jerzy, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Wichrowski Henryk, TG Sokolęta, Warszawa, 2 
„sierpnia. 

Widenka Fmeryk, TS Olza, Godów, 17 lipca. 

Widenka Eryk, KS Czarni, Chropaczów, 23 sier- 
pnia. 

Widera Ryszard, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 

Widera! Wilhelm, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Widomski Józef, WKS Łódź, 13 sierpnia. 

Więcek Roman, RKS Wolność, Kraków, 4 sierpnia. 

Wieczorek Jerzy, KS 07, Siemianowice, 25 sier- 
pnia. | 

Wielek Ryszard, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 

Wiendlocha Franciszek, TS Wyzwolenie, Król. Hu- 
ta, 23 sierpnia. 

Wierzgała Czesław, TKO Świt, Sosnowiec, 6 sier- 
pnia. i 

Wilczyński Feliks, RSS Lauda, Warszawa, 11 sier- 
pnia. 

Wiesner Wincenty, KS Polonia, Król. Huta, 17 
sierpnia. 

Wiśniowski Rudolf, KS Przebój, Król. Huta, 25 
lipca. 

Witkiewicz Edwin, KS Pogoń, Poznań, 16 sierpnia. 

Witoszek Jan, Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Witulla Ludwik, KS Wawel, Wirek, 3 sierpnia. 


/Wizenberg Majer, ŻKS Haszachar, Radom, 12 


sierpnia. 
Wojciak Jan, KS Fervor, Kościan, 4 sierpnia. 
Wojciechowski Wincenty, OKS Ostrovia, Ostro- 
wiec, 27 lipca. 
Wojcikowski Władysław, WKS Legia, Warszawa, 
21 sierpnia. - 
Wojewoda Leon, KS Lech, Gniezno, 10 sierpnia. 
Wojnar Alojzy, KS Cieszyn, Cieszyn, 20 sierpnia. 
Wóitasik Józef, KS Polonia, Kępno, 20 sierpnia. 
Wolski Jan, TS Noteć, Chodzież, 31 lipca. 
Wołowiec Czesław, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 27 


lipca. ` . 
Wons Piotr, TS Wyzwolenie, Król. Huta, 5 sier- 


pnia. 
Wszołek Stefan, KKS Metal, Tarnów, 5 czerwca. 
Wulc Leon, ŻKS Haszachar, Radom, 12 sierpnia. 
Wuwer Franciszek, TS Olza, Godów, 17 lipca. 
Wuzik Alojzy, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia. 
Wyciślok Sylwester, KS Brynica, Kamień, 5 sier- 
pnia. 
Wypukoł Henryk, KS Slavia, Ruda, 11 sierpnia. 
Wyrwas Marjan, RTSG Rudą Pabi., 21 sierpnia. 
Wystemp Kaks, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 


 Zaburda Edward, OKS Ostrovia, Ostrowiec, 27 


lipca. 

Zaczyk Izydor, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 

Zaczyk Ludwik, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 


pma. 
Zaczyk Wilhelm, KS Raszczyce, Raszczyce, 5 sier- 
pnia. 
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Zagórski Tadeusz, LKS Pogoń, Lwów, 7 sierpnia. 

Zajączkowski. Władysław, TSL Sygniówka, 24 
lipca. 

Zajdman Abram ,ŻKS Haszachar, Radom, 12 sier- 
pnia. 

Zajonz Alojzy, KS Słowian, Katowice, 5 sierpnia. 

Zamojski Mieczysław, KS Szczakowianka, Szcza- 
kowa, 21 lipca. 

Zarugiewicz Wacław, LKS Pogoń, Lwów, 7 sier- 
pnia. 

Zarychła Marian, WKS 1 PP. Leg. Wilno, 25 lipca. 

Zauberman Chil, ŻTGS Hakoah, Będzin, 23 lipca. 

Zawadzki Maks, KS Słowian, Katowice, 5 sier- 
pnia, : 

Zbierski Bernard, KS Sarmacja, Kościan, 21 sier- 
pnia. 

Zeig Karol, GKS Kresy, Król. Huta, 23 lipca. 

Zembok Piotr, KS Brynica, Kamień, 5 sierpnia. 

Zemła Adolf, KS Podlesie, Podlesie, 5 sierpnia, 

Zgodzaj Franciszek, KS Przebój, Król. Huta, 5 
sierpnia. > ; 

Ziarkowski Tadeusz, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 

Ziegler Stefan, LKS Pogoń, Lwów, 23 lipca. 

Zieliński Mieczysław, KS Sparta, Raków, 20 sier- 
pnia. 

Zielonka Gerhard, KS 23, Czerwionka, 5 sierpnia. 

Ziembiewicz Alfons, KS Sarmacja Kościan, 21 sier- 
pnia. 

Zienowicz Ignacy, Ognisko Kol., Wilno, 21 sier- 
pnia. 

Zientek Teodor, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Ziętek Józef, KS Pogoń, Imielin, 5 sierpnia. 

Zorawik Walter, KS Naprzód, Ruda, 5 sierpnia. 

Zurke Jan, KS Naprzód, Ruda, 23 lipca, 

Zylka Jan, Zjedn. Przyi. Sp., Król. Hutą, 20 sier- 
pnia. 


Żmuda Bogumił, TS Odra, Wodzisław, 26 czerwca. ' 


Żuk Jakób, PKS Orły, Drohobycz, 25 sierpnia. 

Żurczak Franciszek, KS Fervor, Kościan, 4 sier- 
pnia. $ 

Żydek Eryk, KS Pogoń, Nowy Bytom, 24 lipca. 


ZMIANY W. PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ 

GRACZY, KTÓRZY OD TOWARZYSTW, DO 

KTÓRYCH OSTATNIO NALEŻELI, OTRZYMALI 
ZWOLNIENIE: 


Adaszak Bronisław, ESG Siła, Łódź, 20 sierpnia. 
Andruszkiewicz Maks, KS Union, Torun, 5 sier- 
< pnia. 3 


Badowski Stanisław, KS Korona, Warszawa, 20 
lipca. 

Bazes Jakób, ŻKS Amatorzy, Kraków, 23 lipca. 

Bełz Józef, KS Stella, Kraków, 12 sierpnia. 

Beyer Franciszek, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Bigelman Zygmunt, ŻLKS Samson, Warszawa, 20 
lipca. 

Bill Edward, KS Cracovia, Kraków, 10 sierpnia. 

Boksa Marian, KKS S5arta, Kraków, 10 sierpnia. 

Borcz Jan, DS Sokół, Drohobycz, 9 lipca. 

Borek Alojzy, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 

Borenstein M'eczysław, SGS Promień, Warszawa, 

16 sierpnia. 

Bożek Maks, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 

Bożek Paweł, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 

Brodzik Adam, DS Sokół, Drohobycz, 9 lipca. / 

Bujakiew cz Franciszek, ŁKS, Łódź, 11 sierpnia. 

Bukowski Stanisław, LKS Ekran, Liwów, 17 sier- 
pnia. , 

Buś Józef, KS Olsza, Kraków, 12 sierpnia. 


Chojnacki Stanisław, ŁKS, Łódź, 23 lipca. 

Ciba Karol, KS 07, Siemianow'ce, 23 ‘sierpnia. 

Czajkowski Aleksander, KS Korona, Warszawa, 20 
sierpnia. 

Czermichowski Alfred, KS 06, Mysłowice, 16 sier- 
pnia. ś 

Czybryt Eugeniusz, TS Orkan, Kraków, 29 lipca. 


Dan elczyk Fiettyk, TSO Ruch, Warszawa, 16 sier- 


pnia. 

Demiańczuk Jarosław, SKS Rewera, Stanisławów, 
17 sierpnia. ? 
Dobrzański Emil, PKS Polonia, Przemyśl, 20 maja. 
Domaradzki Stefan, PKS Kresy, Tarnopol, 4 sier- 

pnia. 
Donajski Kazimierz, CKS, Częstochowa, 16 sier- 
pnia... i ; $ 


‘Dudek Maks, TS Odra, Wodzisław, 23 sierpnia. 


Dudzik Jan, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 

Ejbuszyc Mieczysław, KWF Jordan, Warszawa, 

11 sierpnia. 

Elsner Maks, KS Slavia, Ruda, 10 sierpnia. 

Fabian Alfred, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 
pnia. 


Nożnej w Krakowie. — Drukarnia 


Firber Abraham, ŻKS Jehuda, Kraków, 25 sier- 


pnia. 

Federak Juljan, KOS Victoria 22, Częstochowa, 20 
sierpnia. 

Feldblum Benjamin, KWF Jordan, Warszawa, 11 
sierpnia. 

Fleischer Artur Ludwik, ŻKS Hasmonea, Lwów, 16 
sierpnia. l 

Focht Jerzy, KS Korona, Warszawa, 20 lipca. 

Freifeld Zawek, KS Trzebinia, Trzebinia, 23 sier- 


pnia. 
Friedman Adolf, ŻKS Jehuda, Kraków, 25 sierpnta. 
Fróhlich Eryk, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 
Furidanicz Jan, KS Czarni, Nowy Sącz, 27 lipca. 


Gad Augustyn, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 

Gdyk Stanisław, KS Korona, Warszawa, 20 sier- 
pnia. 

Gnida Jan, KS Naprzód, Ruda, 23 lipca. 7 

Goldblatt Mieczysław, KWF Jordan, Warszawa, 11 
sierpnia. 

Grabka Alfons, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 

Grajwer Sjoma, KWF Jordan, Warszawa, 12 sier- 


pnia. 
Grzeszczuk Władysław, LKS Ekran, Lwów, 20 
lipca. i 


Habryka Ryszard, KS 06, Mysłow:ce, 16 sierpnia, 

Hake Alfred, SS Union, Łódź, 25 lipca. 

Hannok Roman, KS 06. Mysłowice, 16 sierpnia. 

Heim Henryk, ŻTGS Makabi, Warszawa, 25 lipca. 

Hentschke Edward, KS Warta, Poznań, 30 lipca. 

Hermanowicz Stanisław, KS Korona, Warszawa, 
20 fpca. ~ 

Hoffmann Julian, SS Union, Łódź, 5 sierpnia. 

Holliinder Ignacy, ŻTS Jutrzenka, Kraków, 6 sier- 
pnia. 

Hupka Józef, KS Polonia, Mysłowice, 27 lipca. 


Igla Roman, KS 06, Mysłowice, 16 sierpnia. 


Jachowski Marian, Poznański KS, Poznań, 17 maja. 

Jakóbiec Stanisław, KS Wawel, Kraków, 23 lipca. 

Janiszewski Władysław,- LKS Ekran, Lwów, 20 
lipca. 

Jarosz Piotr, KKS Ruch, Sosnowiec, 6 sierpnia. 

Jendrecki Edward, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Jendrecki Wiktor, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 

Jokiel Ernest, GKS Kresy, Król. Huta, 5 sierpnia. 


Kalisch Wilhelm, I. KS, Tarnowskie Góry, 2 sier- 
pnia. 
Kamiński Paweł, KS Korona, Poznań, 5 maja. 
Karafioł Józef, KWF Jordan, Warszawa, 11 sier- 
pnia. 
Karlic Józef, KS Urania, Starołęka, 24 sierpnia. 
Karwacki Kazimierz, KS Korona, Warszawa, 20 
lipca. 
Kaźmierczak Feliks, TS Unga, Poznań, 23 lipca. 
Kobyliński Stanisław, ŁKS Łódź, 11 sierpnia. 
Koch Tadeusz, KS Korona, Warszawa, 20 lipca. 
Konitzka Fryc, Zjedn. Prz. Sp., Król. Huta, 23 lipca. 
Korcz Stanisław, KS Fervor, Kościan, 10 sierpnia. 
Kowalski Hieronim, PKS Polonia, Przemyśl, 20 sier- 


pnia. 
Kowenia Stefan, TS Krowodrza, Kraków, 6 sier- 
pnia. 
Koziołek. Paweł, KS Naprzód, Ruda, 23 lipca. 
Kraus Michał, KS Korona, Warszawa, 20 lipca. 
Kroj Jerzy, l. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 
Kroj Wilhelm, 1. KS, Tarnowskie Góry, 2 sierpnia. 
Krupiński Henryk, TSO Ruch, Warszawa, 24 sier- 
pnia. 
(rupka Ludwik, KS Przebój, Król. Huta, 5 sierpnia. 
Książek Marian, KS Meteor, Kraków, 5 sierpnia. 
Ksok Bronłsław, TS Wilja, Wilno, 16 sierpnia. 
Kubiak Franciszek, KS Wiktoria, Jarocin, 10 sier- 
pnia. i o 
Kucharczyk Konrad, KS Iskra, Siemianowice, 23 
sierpnia. ` i 
Kulisz Emánuel, Kol. KS, Katowice, 25 pca. 


Lasiewicz Wojciech, KS Olsza, Kraków, 28 lipca. 
Lasocki Marjan, Rad. Koło Sp. Radom, 6 sierpnia.. 
Littauer Joachim, ŻKS Habigor, Przemyśl, 28 lipca. . 
Liśkiewicz Wactaw, KS Korona, Warszawa, 20 
lipca. 
(Dokończenie w najbliższym komunikacie). 


OMYŁKI W KOMUNIKACIE NR. 9: 
Str. 3. — zamiast Gniesdorz Bogdan, ina być: 
Gniesdorz Teodor. 
Str. 4. — Szwanke Hugo otrzymał wykreślenie 
z dniem 7 lipca z TS Wirginja w Sonsowcu, a nie 
zwolnienie. 3 ; 


Ludowa, Kraków, Dunajewskiego 5. Tel. 1310 


